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Praktyczne wskazówki do budowy odbiorników 


' (ciąg dalszy) 


Przy wyborze kondensatora należy poza 
określeniem pojemności baczyć również aby 
napięcie jego pracy zawierało się w grani- 
cachi dopuszczalnych. Jako napięcie nara- 
żające kondensator na uszkodzenie należy 
zawsze przyjąć najwyższą wartość napię- 
cia. A więc dla prądu zmiennego należy 
przyjąć napięcie maksymalne większe od 
napięcia skutecznego w stosunku spółczyn- 
nika 1,42. Dopiero od tego napięcia maksy- 
malnego należy wziąć wartość trzykrotna 
i dla tej wartości przyjąć napięcie próbne 
kondensatora. Jeśli napięcie próbne kon- 
densatora wyrażone jest w napięciu zmien- 
nym, wówczas można wartość tę przeliczyć 
dla odpowiadającej jej wartości napięcia 
pradu stałego większej również w stosunku 
nmożnika 1,42. 


Dalej musimy pamiętać, że kendensato- 
ry o pojemności ponad 1000 pF wykazuja 
przy wykonaniu zwykłym pewną indukcyj- 
ność, co może zmniejszać w znacznym stop- 
niu skuteczność pojemności przy blokowa- 
niu większych częstotliwości. Z tego też po- 
wodu należy w obwodach wielkich często- 
tliwości stosować większe kondensatory wy- 
łacznie w wykonaniu bezindukcyjnym. 


Obliczenie oporności pozornej cewki lub 
dławika należy przeprowadzić zazwyczaj 
z uwzględnieniem oporności rzeczywistej 
(omowej), która obok oporu indukcyjnego 
stanowi wielkość rzędu znacznego (w każ- 
dym badź razie zazwyczaj takiego, że po- 
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minięcie jej wprowadziłoby większy bład do 
obliczenia). Dla obliczenia oporności pozor- 
nej stosuje się wzór 


gdzie 
w — jak uprzednio (2 rf) 
L — indukcyjność w Henrach. 


Wzór ten stosuje się przede wszystkim 
do dławików, przy obliczaniu których nie 
możemy pomijać wartości oporu omowego. 

Przy obliczaniu cewek wielkiej częstotli- 
wości opór omowy istnieje również, przy 
czym dochodzi tu jeszcze opór zastępczy 
przedstawiający straty wirowe oraz ewen- 
tualne straty w rdzeniu wielkiej częstotli- 
wości. Ale dla obliczeń pobieżnych wartość 
tego oporu rzeczywistego można pominąć, 
biorąc jedynie pod uwagę opór indukcyjny. 
W ten sposób otrzymujemy wzór analogicz- 
ny do wzoru dla bezstratnego kondensato- 
ra. Przy pomocy tego wzoru opór (pozorny) 
cewki wynosi 
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Wartość tę możemy obliczyć ze wzoru 
albo też odczytać analogicznie jak to miało 
miejsce przy określaniu oporności pozornej 
kondensatora — z wykresu z rys. 2. Widzi- 
my stąd np. że cewka o indukcyjności 1600 
mikrohenrów posiada dla częstotliwości 
100 kc oporność pozorną 1000 omów. 

(D. c. n.) 
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Pięciolampowa dziewięcicobwodowa 
Superheterodyna na prąd zmienny 
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Trudne warunki odbioru stawiają przed 
odbiornikiem ostre wymagania zarówno co 
do czułości jak i skutecznego wyrównywania 
zaników. Jednak najwięcej uwagi przykłada 
się zazwyczaj w odbiorniku wysokiej klasy 
do selektywności, gdyż ona warunkuje w 
pierwszym rzędzie możliwość odbioru tej 
lub innej stacji. W opisanym odbiorniku 
osiągnięto bardzo wysoki stopień selektyw- 
ności dzięki zastosowaniu aż dziewięciu ob- 


ność większej ilości obwodów wielkiej czę- 
stotliwości (wejściowych i międzylampo- 
wych) oraz oscylatora. Te więc względy 
łatwości wykonania skłoniły nas przede 
wszystkim do opracowania odbiornika 
o opisanym niżej układzie. Nadto kształt 
krzywej selektywności dla 6 obwodów 3 fil- 
trów pośredniej częstotliwości zbliżony jest 
bardzo do kształtu idealnego o szerokim 


wierzchołku i bardzo stromych stokach cha- 
rakterystyki. - 


wodów strojonych. Duża ilość lamp daje 
dużą czułość i możność otrzymania silnego 
odbioru nawet słabych stacji. Natomiast 
większa niż normalnie stosowana liczba 
7 obwodów doprowadza selektywność do wy- 
sokiej granicy. Jakkolwiek odbiornik z lam- 
pą wstępną daje pod niektórymi względami 
lepsze możliwości odbioru — chodzi przede 
wszystkim o uniknięcie modulacji skrośnej 
przez bardzo silne stacje lokalne oraz 
o otrzymanie lepszego odbioru krótkofalo- 
wego wskutek zmniejszenia szumów oraz fal 
zwierciadlanych — o tyle jednak wykonanie 
odbiornika w układzie według poniższego 
opisu jest naogół łatwiejsze. Znacznie bo- 
wiem łatwiej o dobre zestrojenie 6 obwodów 
pośredniej częstotliwości na jedną częstotli- 
wość stałą 1 o stosunkowo dobrą współbież- 
ność dwóch obwodów wejściowego filtru 
z obwodem oscylatora aniżeli o współbież- 


Uklad. 


Schemat ideowy odbiornika przedstawio- 
ny jest na rys. 1. Prądy szybkozmienne 
otrzymane z anteny doprowadzone zostaja 
do gniazdka antenowego odbiornika A, a 
stąd do cewek antenowych dla poszczegól- 
nych zakresów, które połączone są ze sobą 
w szereg. Przełączanie cewek antenowych 
dla różnych zakresów odbywa się przez 
zwieranie cewek średnio i długofalowych 
przy pomocy kontaktów „1 i „2”. Średnio- 
i długofalowe cewki antenowe stanowia 
część wejściowego zespołu cewek średnio- 
1 długofalowych F 62. Cewki te sprzężone 
są indukcyjnie z cewkami obwodu anteno- 
wego. Strojenie pierwszego obwodu drgań 
odbywa się przy pomocy kondensatora obro- 
towego C.. Z obwodem tym sprzężony jest 
drugi obwód wejściowego filtra widmowego. 
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Obwód ten tworzą cewki średnio- i długo- 
talowe zespołu +r' vs oraz kondensator Stro- 
jeniowy C:. Sprzęzenie oupywa się przy po- 
mocy konaensatora C, 1 konauensatorow U; 
1 Ce Przy odbiorze 1ai sreanicn konaensatu- 
Cs oraz cewki uiugOlalowe obu zespotow Są 
zwarte. lla Ial diugich konaensatory l; 1 l» 
pracują w połączeniu szeregowym. Dla Irai 
krotkich odviornik nie posiaaą tilitru wiumo- 
wego ale tylko pojedynczy obwod utworzo- 
ny Z cewkl Ls, oraz kondensatora strojeno- 
wego C:. Lewka Ls, sprzęzona jest induk- 
cyjnie z cewką antenową La. kLrzełączenie 
z ial srednich 1 aiugich na krotkie oupywa 
się przy pomocy kontaktów „5 1 „o. 
wspolny „dolny' punkt wszystkich wymie- 
nionych cewek obwodów strojonych 1ączy 
się poprzez opór M, z obwodem antifaaingu 
— 0 czym mowa będzie później. 

Napięcia szybkozmienne wybrane przez 
obwoay wejściowe doprowadzone zostają ao 
czwartej siatki lampy V;, która jest oktoaą. 
Upór Rs umieszczony w tym przewodzie słu- 
ży dla otrzymania stabilnej pracy na zakre- 
sie krótkoralowym. 

Uktoda r. pracuje tu w układzie oscyla- 
tora - modulatora. vubwody strojone oscyla- 
toru umieszczone są w ovwodzie siatkowym 
oscylacyjnej części oktody. Kondensator C» 
i opor Ks Stanowią mostek siatkowy. miana 
częstotliwości obwoau oscylatora odbywa się 
przy pomocy kondensatora strojeniowego 
C:;. Cewka Ls, jest krótkofalową cewką siat- 
kową obwodu strojonego oscylatora, cewka 
Lr natomiast cewką sprzężenia zwrotnego 
oscylatora. Cewki dla zakresów tal średnich 
i długich zawarte są w zespole oscylatoro- 
wym F 77. Wszystkie cewki siatkowe oraz 
reakcyjne dla wszystkich trzech zakresów 
połączone są szeregowo, przy czym przy 
przełączaniu na zakresy o krótszej fali cew- 
ki dłuższych fal zostają zwierane. Kondensa- 
tor Cw stanowi kondensator paddingowy dla 
fal średnich, natomiast kondensatory Cw 
i Ca połączone w szereg stanowią pojemność 
paddingującą dla zakresu długofalowego. 
Kondensator C,, załączony równolegle do 
cewki długofalowej, jest trimmerem stałym 
dla wyrównania współbieżności obwodów na 
początku zakresu fal długich. Cewki sprzę- 
żenia zwrotnego oscylatora włączone są do 
obwodu anodowego drugiej siatki oktody. 
Obwód ten nie pracuje pełnym napięciem 
anodowym odbiornika. Dla otrzymania sta- 
bilnej pracy oscylatora a w szczególności 
dla otrzymania dużej stałości częstotliwości 
na falach krótkich w obwód ten wtreconv 
jest człon odsprzęgający, złożony z oporu 
R, i kondensatora C.. Napięcie dla siatek 
osłonnych oktody otrzymuje się z pełnego 
napięcia anodowego odbiornika, zredukowa- 
nego przy pomocy oporu R., i kondensatora 
Cs. Ujemne napięcie siatki sterującej okto- 
dy powstaje natomiast jako spadek napięcia 
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prądu emisyjnego katody na oporze R., od- 
sprzężonym pojemnością C.. 

W obwodzie anodowym modulacyjnej czę- 
ści oktody umieszczony jest obwód pierwot- 
ny pierwszego filtru pośredniej częstotliwo- 
ści F 95. Sprzężony z nim drugi obwód tego 
filtru znajduje się w obwodzie siatkowym 
lampy Va, która jest pentodą pośredniej czę- 
stotliwosci. Siatka sterująca tej lampy nie 
łączy się jednak z górnym punktem wtórne- 
go obwodu, ale z odczepem z jego cewki. W 
ten sposób nie wykorzystuje się pełnego 
wzmocnienia tego stopnia (zespołu filtru 
i lampy), gdyż ogólne wzmocnienie odbior- 
nika ze względu na dwie lampy pośredniej 
częstotliwości i tak jest ogromne, natomiast 
przez takie załączenie lampy otrzymuje się 
mniejsze tłumienie obwodu, a co za tym 
idzie lepszą selektywność. 

Wzmacnianie lampy V: zostaje regulowa- 
ne przy pomocy napięcia regulacyjnego an- 
tifadingu. Napięcie to doprowadza się do 
siatki sterującej lampy V. poprzez uzwoje- 
nie wtórnego obwodu pierwszego filtru po- 
średniej częstotliwości. Zespół Cn i R, sta- 
nowi człon stałej czasu napięcia regulacyj- 
nego. Poczatkowe ujemne napięcie siatkowe 
dla lampy V. uzyskuje się jako spadek na- 
pięcia na oporze R., zablokowanym konden- 


satorem Cu. Napięcie dla siatki osłonnej 
lampy V. otrzymuje się z pełnego napięcia 
anodowego odbiornika po zredukowaniu 
oporem R, i zablokowaniu kondensatorem 
C.. Wartość oporu R: jest stosunkowo więk- 
sza niz to się praktykuje normalnie dla lam- 
py EI 9, a to w celu zmniejszenia napięcia 
siatki osłonnej i zmniejszenia w ten sposób 
ogólnego wzmocnienia, któreby w przeciw- 
nym razie było nadmiernie duże i dawa!oby 
zbyt zakłóconą szumami audycję. Natomiast 
dzięki kaskadowemu połączeniu 3 filtrów 
pośredniej częstotliwości otrzymuje się tu 
bardzo korzystny kształt krzywej selektyw- 
ności. 

Wzmacniane przez lampę V: napięcia 
szybkozmienne doprowadza się do pierwot- 
nego obwodu drugiego filtru nośredniej czę- 
stotliwości F 95. Za filtrem tym pracuje 
druga lampa wzmocnienia pośredniej często- 
tliwości Və. Układ drugiego filtru pośred- 
niej częstotliwości oraz lampy V. są takie 
same jak dla pierwszego obwodu pośredniej 
częstotliwości oraz lampy V., z tą tylko 
różnicą, że wtórny obwód — załączony rów- 
nież przez odczep dla tych samych względów 
co w poprzednim filtrze — połączony jest 
odwrotnie w sensie kolejności końcówek. 
W ten sposób przeprowadzone zmiany fazy 


© Niebywale solidną konstrukcją, dzięki płytkom 
mosiężnym oraz nowemu systemowi umocowania 
płytek rotora na osi kondensatora @ Nowym 
sposobem umocowania agregatu na chassis 
odbiornika, zapobiegającym  skrzywieniu osi 
przy przekręcaniu agregatu @ Bardzo wielką 
, zgodnością między pojemnościami poszczegól- 
skład 
agregatu, osiągającą dotychczas niespotykaną 
cyfre 0,70fa © Małymi wymiarami $ Wykona- 


niem antymikrołonowym. 
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napięć wzmocnionych zmniejsza możliwość 
powstawania sprzężeń w odbiorniku. Obwo- 
dy antifadingu, ujemnego napięcia dla 
siatki sterującej lampy Vs oraz dla jej na- 
pięcia dla siatki osłonnej są identyczne jak 
dla lampy V.. 


W obwód anodowy lampy V; włączony 
jest pierwotny obwód trzeciego z kolei filtru 
pośredniej częstotliwości F 95. Poprzez kon- 
densator C:s załączony również do obwodu 
anodowego lampy V., pobiera się napięcie 
szybkozmienne dla automatycznej regulacji 
siły głosu. Napięcie to ulega wyprostowaniu 
przez diodę (w schemacie prawa) lam- 
py V. 1 powoduje powstawanie na opo- 
rach R. i R. nupięcia regulacji antifadin- 
gowej. Wskutek tego, że katoda lampy V. 
posiada napięcie dodatnie (równe ujemnemu 
napięciu siatki sterujacej części triodowej 
lampy V.) względem przewodu zerowego od- 
biornika, dioda antifadingowa jest zabloko- 
wana dla małych napięć szybkozmiennych. 
W wyniku tego przy odbiorze słabych syg- 
nałów antifading nie działa. Pozostawanie 
napięcia regulacyjnego ma miejsce tylko 
dla stacji silniejszych. Dzięki temu otrzy- 
mujemy możliwie najgłośniejszy odbiór 
stacji słabych. Układ ten nazywa się „opóź- 
nioną automatyka”. Pełne napięcie antifa- 
dingowe (z górnego punktu oporu Rie) do- 
prowadza się jako napięcie regulacyjne dla 
lamp V: i Va, natomiast część pełnego na- 
pięcia regulacyjnego, powstającą na oporze 
R. doprowadza się do regulacji oktody V.. 
To samo napięcie służy również do stero- 
wania wskaźnika strojenia. Vw. 


Napięcie antifadingowe doprowadza się 
po przez opór R do siatki sterującej 
wskaźnika strojenia. Odsprzeganie napięcia 
przy samym wskaźniku odbywa się przy 
pomocy kondensatora C-« Katoda wskaźnika 
strojenia łączy się bezpośrednio z przewo- 
dem zerowym odbiornika. Do anody wskaź- 
nika strojenia doprowadza się napięcie ano- 
dowe po przez opór Rw. Na oporze tym pow- 
staje przy zmianie pradu anody pomocni- 
czej, spowodowanego działaniem siatki ste- 
rującei wskaźnika, znaczny spadek napię- 
cia, który zmieniając napięcie unody pomo- 
cniczej powoduje rozświetlenia wskaźnika. 

Wtórny obwód trzeciego filtru pośredniej 
częstotliwości zasila układ detekcyjny, któ- 


ry tu jednak załączony jest do całego obwo- 
du wtórncyo, a nie za pośrednictwem odcze- 
pu. W ten sposób otrzymuje się silniejsze 
tłumienie filtru, którego charakterystyka 
staje się na skutek tego szersza, co znów 
przynosi ze sobą lepsza wierność odtwarza- 
nia. Prostowanie napięć szybkozmiennych 
dla detekcji odbywa się przy pomocy dru- 
giej diody (w rys. 1 — lewej). Obwód de- 
tekcji zamyka się od wtórnego obwodu fil- 
tru pośredniej częstotliwości poprzez opór 
R., oraz mostek detekcyjny złożony z kon- 
densatora Cx i oporu R. do katody lampy 
V.„ a stąd znów poprzez diodę detekcyjna 
do obwodu pośredniej częstotliwości. Opór 
R,„ wraz z kondensatorem C.» służą dla nie- 
dopuszczania do mostka detekcyjnego złożo- 
nego z oporu R, i kondensatora C:, pradów 
szybkozmiennych. Opory R» i Rs, poprzez 
które przypływa prąd anodowy części trio- 
dowej lampy V, służą dla otrzymania u- 
jemnego napięcia siatkowego dla siatki ste- 
tującej części triodowei lampy V. W ten 
sposób katoda lampy V., posiada względem 
przewodu zerowego odbiornika potencjał do- 
datni. Załączona do przewodu zerowego po- 
przez opór upływowy R. siatka sterująca 
części triodowej natomiast posiada wzglę- 
dem katody potenciał ujemny, równy ujem- 
nemu napięciu siatkowemu. Jak już zazna- 
czyliśmy uprzednio, prawa w schemacie 
(antifadingowa) dioda lampy V, połączona 
poprzez opory Ru i Rs z przewodem zero- 
wym odbiornika posiada względem katodv 
napięcie ujemne. Tą właśnie różnicą napięć 
jest otrzymany na oporach R» i Rs poten- 
cjał względny katody, wykorzystana już ja- 
ko ujemne napięcie siatkowe, jak uprzednio 
opisaliśmy, oraz jako napięcie polaryzujące 
dla opóźnionej antifadingu. Spadek napię- 
cia na oporach R,s i R. wykorzystany zc- 
staje jednak jeszcze do innego celu. Dzięki 
zastosowaniu dwóch oporów spadek napię- 
cia zostaje podzielony. Większa jero część 
otrzymana na onorze Rn. zostaie użvta dla 
polaryzacji diody detekcyjnei. Obwód detek- 
cyjny dla pradów szybkozmiennych zamyka 
się poprzez kondensator Cs bezpośrednio do 
latody lampy V.. Natomiast opór R., sta- 
nowiacy jednocześnie potenciometr regula- 
cji siły załączony jest do punktu posiadają- 
cego względem katodv lampy V, potencjał 
ujemny (będący częścią ujemnego napięcia 
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siatkowego). Napięcie to doprowadza się 
poprzez opór R„ i cewkę obwodu pośred- 
niej częstotliwości do diody detekcyjnej, 
która posiadając w ten sposób ujemny po- 
tencjał polaryzujący względem katody za- 
blokowana jest dla bardzo małych napięć 
detektorowanych. Otrzymujemy w ten spo- 
sób zablokowanie biody detekcyjnej dla ma- 
łych napięć, a w związku z tym pewne 
zmniejszenie zakłóceń w odbiorze. Konden- 
sator C.. daje odsprzężenie ujemnego na- 
pięcia siatkowego lampy V., natomiast kon- 
densator C., daje odsprzężenie spadku na- 
pięcia powstającego na oporze Ru. 

Do oporu R,. załączone są również gniaz- 
dka adapterowe. W ten sposób napięcia 
małej częstotliwości otrzymane z detekcji 
lub też z adaptera, odpowiednio dozowane 
przy pomocy ślizgacza potencjometru R.. 
doprowadza się do siatki sterującej części 
triodowej lampy V.. Kondensator C.. służy 
dla galwanicznego oddzielenia obwodu siat- 
ki, pozostającego pod ujemnym napięciem 
siatkowym części triodowej od obwodu de- 


tekcji. będącego pod napięciem polaryzują- 
cym dla detekcji. Kondensator C.a służy dla 
odprowadzania do ziemi resztek pradów 
wielkiej częstotliwości, które nie mają być 
dopuszczone do obwodów wzmacniacza ma- 
łej częstotliwości. 

Wzmocnione przez lampę V, napięcia ma- 
łcj częstotliwości występują na oporze ano- 
dowym Ra, po czym przeprowadzone zosta- 
ja poprzez kondensator oddzielajacy C.„ oraz 
opór R. do siatki sterującej lampy Vs. Na- 
pięcie anodowe lampy V, jest odsprzężone 
od pełnego napięcia. anodowego odbiornika 
przy pomocy członu, złożonego z kondensa- 
tora C» i oporu Ra. Unika się w ten sposób 
możliwości powstawania sprzężeń poprzez 
zasilacz przy bardzo silnych impulsach ma- 
łej częstotliwości. 

Kondensator C., służy dla odprowadzania 
do ziemi resztek prądów wielkiej częstot!i- 
wości, które mogły przedostać się poprzez 
lampę V.. Opór R: współdziała z konden- 
satorem C», stanowiąc zaporę dla prądów 
wielkiej częstotliwości, i jednocześnie prze- 
ciwdziała skłonnościom lampy V. do oscylo- 


Transformatory i dławiki 
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Wysoka jakość przy niskiej cenie WENE 


CENNIKI GRATIS 


„SłaTr" Warszawa 1, Chłodna 27, tel. 681-33 
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Opór R.. jest oporem siatkowym, poprzez 
który doprowadzone zostaje do siatki ste- 
rującej lampy V, ujemne napięcie siatkowe. 
Lampa V., jest 18-watową pentoda głośniko- 
wą o bardzo dużym nachyleniu i dzięki te- 
mu pozwala na otrzymanie bardzo wysokie- 
go stopnia wzmocnienia. Na oporze Ra uzy- 
skuje się ujemne napięcie siatkowe dla lam- 
py głośnikowej. Opór ten celowo nie został 
zablokowany pojemnością, aby otrzymać w 
ten sposób pewien stopień ujemnego sprzę- 
żenia zwrotnego małej częstotliwości, wpły- 
wającego bardzo korzystnie na poprawienie 
jakości odtwarzania, dzięki zmniejszeniu 
współczynnika zniekształceń. Ogólne wzmo- 
cnienie małej częstotliwości zostaje wsku- 
tek tego wprawdzie zmniejszone w pewnym 
stopniu. Jednak rezerwa wzmocnienia od- 
biornika jest tak ogromna, że śmiało moż- 
na dopuścić tę nieznaczną stratę (która 
zresztą zostaje odzyskana z zapasu wzmo- 
cnienia), aby jednocześnie otrzymać jeszcze 
lepszą wierność odtwarzani2. 


W obwodzie anodowym lampy głośnikowej 
umieszczone sa sniazdka głośnikowe zablo- 
kowane pojemnością C.. Obwód regulacji 
barwy tcnu utworzony został przy pomocy 
kondensatora Cw» i zmiennego oporu (po- 
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głośnikowej, doprowadzone zostało pełne 
napięcie anodowe odbiornika. Aby jednak 
wykluczyć możliwość samowzbudzania się 
lampy, w doprowadzeniu do siatki osłonnej 
umieszczony jest mały opór R., niezblokowa- 
ny żadną pojemnością. 

Wszystkich napięć dla zasilacza odbiorni- 
ka dostarcza transformator sieciowy Trs. 
Lampa Vp jest dwupołówkową lampą pro- 
stowniczą o dużej wydajności. Filtr zasila- 
cza składa się z pojedyńczego ogniwa kon- 
densatorowo - dławikowego utworzonego z 
kondensatorów C 32 i C 33 oraz dławika 
małej częstotliwości Dł. Jeden z przewodów 
sieciowych uziemiony jest pojemnościowo 
przy pomocy kondensatora C. dla odprowa- 
dzania w ten sposó) pradów zakłóceniowych 
z sieci. Identyczną rolę spełnia również kon- 
densator Ca, blokujący do ziemi jedną z po- 
łówek uzwojenia anodowego transformatora 
sieciowego. Kondensator Cs może jednocześ- 
nie spełniać rolę anteny zastępczej, co ma 
miejsce przy załączeniu do gniazdka ante- 
nowego doprowadzenia ziemia. 

W przewodzie stałym doprowadzenia sie- 
ciowego „0” umieszczony jest wyłącznik sie- 
ciowy W, podczas gdy drugi przewód dopro- 
wadzenia połączony jest z przełącznikiem 
napięć sieci. 
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Spis części. 
Podstawa montażowa z 2 mm blachy że- 
laznej kadmowanej o wymiarach 400 X 
A Ry. X 60 mm. 
Co Ca C:s — potrójny agregat kondensato- 
rowy 83 X 490 pt (Philips typ 7311). 


C, — kondensator mentażowy mikowy o po- 
jemności 3 pF (AH). 
C, — kondensator montażowy z dielektry- 


kiem papierowym o pojemności 30.000 pr, 
napięcie próby 1500 V (AH). 

Cı. — kondensator montażowy z dielektry- 
kiem papierowym o pojemności 60.000 pk, 
napięcie próby 1500 V (AH). 

C: — kondensator montażowy blokowy z die- 
lektrykiem papierowym o pojemności 0,1 


mikrofarada,  bezindukcyjny, napięcie 
próby 750 v (AH). 

Cx, — kondensator montażowy mikowy o po- 
jemności 100 pF (AH). 

C» — kondensator montażowy mikowy o po- 
jemności 75 pF (AH). 

Cw, Cu — kondensatory montażowe calito- 
we wanienkowe o pojemności 600 pF 
(AH). 

C, — kondensator montażowy blokowy 


z dielektrykiem papierowym o pojemności 
1 mikrofarada, bezindukcyjny, napięcie 
próby 750 v (AH). 

Cs — kondensator montażowy blokowy 
z dielektrykiem papierowym o pojemności 
0,1 mikrofarada, bezindukcyjny, napięcie 
próby 750 v (AH). 

Cu — kondensator montażowy blokowy 
z dielektrykiem papierowym o pojemności 
0,1 mikrofarada, bezindukcyjny, napięcie 
próby 750 v (AH). 

Cs — kondensator montażowy blokowy 
z dielektrykiem papierowym o pojemności 
0,1 mikrofarada, bezindukcyjny, napięcie 
próby 750 v (AH). 

Cw — kondensator montażowy blokowy 
z dielektrykiem papierowym o pojemności 
0,1 mikrofarada, bezindukcyjny, napięcie 
próby 750 v (AH). 

kondensator 


u = 


montażowy blokowy 


NOWOŚĆ! 
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z dielektrykiem papierowym o pojemności 
0,1 mikrofarada, bezindukcyjny, napięcie 
próby 750 v (AH). 

Ca» — kondensator montażowy blokowy 
z dielektrykiem papierowym o pojemności 
0,1 mikrotarada, bezindukcyjny, napięcie 

próby 750 v (AH). 

Cw — kondensator montażowy mikowy o po- 
jemności 100 pF (AH). 

Cz — kondensator montażowy mikowy o po- 
jemności 100 př (AH). 

Ca — kondensator montażowy blokowy 
z dielektrykiem papierowym o pojemności 
0,5 mikrotarada, bezindukcyjny, napięcie 
próby 750 v (AH). 

C. — kondensator montażowy elektrolitycz- 
ny suchy o pojemności 25 mikrofaradów, 
napięcie robocze do 25 v max. (AH). 

C:ı — kondensator montażowy z dielektry- 
kiem papierowym o pojemności 10.000 pr, 
napięcie próby 1500 v (AH). 

C., — kondensator montażo:'y mikowy o po- 
jemności 100 pF (AH). 

C:s — kondensator montażowy mikowy o po- 
jemności 25 pF (AH). 

C:a — kondensator montażcwy z dielektry- 
kiem papierowym o pojemności 20.000 pł“, 
CO próby 1500 v (AH). 

— kondensator montażowy blokowy 
z dielektrykiem papierowym o pojemności 
0,5 mikrvrofarada, napięcie próby 750 v 
(AH). 

C.» — kondensator montażowy z dielektry- 
kiem papierowym o pojemności 10.000 př, 
napięcie próby 1500 v (AH). 

C.„ — kondensator montażowy mikowy o po- 
jemności 100 pF (AH). 

Cw — kondensator montażowy z dielektry- 
kiem papierowym o pojemności 50.000 pF, 
napięcie próby 1500 v (AH). 

Ca — kondensator montażowy z dielektry- 
kiem papierowym o pojemności 10.000 pF, 
napięcie próby 1500 v (AH). 

Cz, Cna — kondensatory elektrolityczne pół- 
suche o pojemności 16 mF, napięcie robo- 
cze do 550 v (Ditmar). 


DZIEDZINIE SKAL 


Skala Amerykańska Dwuprzekładniowa 
i 


ze świecącymi napisami oraz chromowanymi ramką 


gałką 


POLSKIE ZAKŁADY C ROIX 


FABRYKA TRANSFORMATORÓW I RADIOSPRZĘTU 
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C — kondensator montażowy z dielektry- 
kiem papierowym o pojemności 10.000 pF, 
napięcie próby 3000 v (AH). 

C» — kondensator montażowy z dielektry- 
kiem papierowym o pojemności 5.000 pF, 
napięcie próby 1500 v (AH). 

Caa — kondensator montażowy z dielektry- 
kiem papierowym o pojemności 2.000 pF, 
napięcie próby 1500 v (AH). 

'C„ — kondensator montażowy blokowy 
z dielektrykiem papierowym o pojemności 
0,1 mikrofarada, bezindukcyjny, napięcie 
próby 750 v (AH). 

R, — opór montażowy masowy 1 megom, 
obciążalność 0,5 w (AH). 

R. — opór montażowy drutowy 250 omów, 

_ obciążalność 1 w (AH). 

R. — opór montażowy masowy 0,05 mego- 
ma, obciążalność 0,5 w (AH). 

R, — opór montażowy masowy 0,03 mego- 
ma, obciążalność 1 w (AH). 

R. — opór montażowy masowy 1 megom, 
obciażalność 0,5 w (AH). 

R, — opór montażowy drutowy 500 omów, 

obciążalność 1 w (AH). 


R. — bpór montażowy masowy 0,3 megoma, 
obciążalność 1 w (AH). 

R. — opór montażowy tnasowy 1 megom, 
obciążalność 0,5 w (AH). 

R, — opór montażowy drutowy 500 omów, 
obciażalność 1 w (AH). 

R. — opór montażowy masowy 0, mego- 
ma, obciążalność 1 w (AH). 

R, — opór montażowy masowy 0,1 mego- 


ma, obciążalność 0,5 w (AH). 
R, i Rz — potencjometr logarytmiczny po- 
dwójny na 0,5 megoma i 0,05 megoma. 
R, — opór montażowy drutowy 2000 omów, 
obciążalność 1 w (AH). 

Ri — opór montażowy masowy 1 megom, 
obciążainość 0,5 w (AH). 

R, — opór montażowy drutowy 1000 omów, 
obciążalność 1 w (AH). 

R. — opór montażowy masowy 0,5 megoma, 
obciążalność 0,5 w (AH). 

Ru — opór montażowy masowy 1 megom, 
obciążalność 0,5 w (AH). 

R„ — opór montażowy masowy 0,1 megoma, 
obciążalność 0,5 w (AH). 


STACJA OBSŁUGI Polskich Zakł. „CAPELLO” 


UNOWOCZEŚNIA, NAPRAWIA, STROI i t. d. ODBIORNIKI WSZELKICH 
MAREK I TYPÓW PO CENACH ŚCIŚLE FABRYCZNYCH 


WARSZAWA, Pańska 7. — Telefon 645-37 
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PRAWDZIWYM ARCYDZIEŁEM PRECYZJI 


Jest konstrukcja wewnętrzna nowoczesnej 
lampy radiowej. Unaocznia to powyższe 
zdjęcie przedstawiające kolejne fazy pro- 
dukcji lampy głośnikowej 


TUNGSRAM 


EL3 
PRODUKCJI KRAJOWEJ. 


Prospekty wysyła na żądanie 
ZJEDNOCZONA FABRYKA ŻARÓWEK S.A. 


Warszawa, 6-go Sierpnia 13 
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Ry — opór montażowy masowy 2 megomy, 
obciążalność 1 w (AH). 

R» — opór montażowy masowy 0,2 megpoma, 
obciążalność 1 w (AH). 


R. — opór montażowy masowy 0,05 mego- 
ma, obciążalność 0,5 w (AH). 
R» — opór montażowy masowy 0,05 mego- 


ma, obciążalność 0,5 w (AH). 
R. — opór montażowy masowy 0,7 megoma, 
obciążalność 0,5 w (AH). 


R., — opór montażowy drutowy ze suwa- 
kiem 100 omów, obciążalność 6 w (AH). 

R. — opór montażowy drutowy 0,05 mego- 
ma, obciążalność 1 W (AH). 

Ra — opór montażowy masowy 1000 omów, 
obciążalność 0,5 w (AH). 

Trs — Transformator sieciowy: uzwojenie 


pierwotne 120/220 v, uzwojenie anodowe 
2 X 300 v/120 mA, uzwojenie żarzenia 
lamp odbiorczych 2 X 3,15 v/4 A, uzwoje- 
nie żarzenia lampy prostowniczej 2 X 
X 2 v/2,4 A. (Star). 

Dł — dławik małej częstotliwości, indukcyj- 
hość 30 H, obciążalność 100 mA, opór u- 
zwojenia 500 om. (Croix). 


8. 

Prz — przelacznik 4 położeniowy falowv 
2 X 12 (Star). 

F v2 — zespół cewek wejściowych „Ferro- 
cart” (AH). 

F 63 — zespół cewek filtru widmowego 


„Ferrocart” (AH). 

F 77 — zespół cewek oscylatora ,,Ferrocart” 
(AH). 

F 95 — 3 zespoły cewek pośredniej często- 
tliwości 470 ke „Ferrocart” (AH). 

2 szkielety amonitowe krótkofalowe (War- 
Radio). 

3 trimmery calitowe 40 pF (AH). 

Skala typ S (Wabo). 

2 żaróweczki do skali 8 v/0,5 A. 

Lampy: KW < "BAR 3, V.--EW 0, V. — 
EF 9. V/=TERGC 8, V; — EM'6, Vw — 
EM 1, Vp — AZ 4. (Tungsram). 

Głośnik dynamiczny 18 w, 4 kapy do lamp, 

małe, 7 podstawek lampowych 8-kontakto- 

wych. Materiał montażowy. 
Cewki. 
Cewki dla zakresów średnio- i długofalo- 
wego jako gotowe zespoły Ferrocartowe są 
przygotowane wprost do wmontowania, na- 


NAJTANIEJ SPROWADZI SZ 


WSZELKI 


RADIOSPRZĘT TYLKO 


Z HURTOWNI RADIOSPRZĘTU 


Żądajcie cenników 
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tomiast cewki krótkofalowe należy oddziel- 
nie nawinąć na szkieletach amenitowych. 

Na jednym szkielecie nawijamy cewkę 
Ls, 7 zwojami drutu miedzianego srebrzone- 
go o średnicy 1 mm. Koniec K, musi znaleźć 
się przy podstawie szkieletu. W odległości 
2 mm, od P, nawijamy cewkę La 4 zwojami 
drutu miedzianego o średnicy 0,2 mm w izo- 
lacji emaliowej i jedwabnej. Koniec P musi 
leżeć przy P. 

Na drugim szkielecie nawijamy cewkę 
Ls, 7 zwojami drutu miedzianego o średni- 
cy 1 mm oraz pomiędzy zwojami tej cewki, 
cewkę Lr — 6 zwojami drutu miedzianego 
o srednicy 0,2 mm w izolacji emaliowej 
l jedwabnej. Koniec A. i początek P, mu- 
szą leżyć w sąsiadujących ze sobą rowkach 
szkieletu. 


Montaż. 


Montaż odbiornika rozpoczynamy od przy- 
gotowania podstawy montażowej o wymia- 
rach podanych w spisie części. W chassis 
należy wykonać według schematów monta- 
żowych (rys. 2 i 3) otwory dla umocowania 
poszczególnych części. Rozmieszczenie części 
składowych zostało przeprowadzone w ten 
sposó, że kolejność poszczególnych obwo- 
dów idzie od gniazd antenowych począwszy 
tak samo jak to ma miejsce w schemacie 
ideowym. W ten sposób części zostały roz- 
mieszczone jaknajbardziej racjonalnie, obok 
siebie znajdują się części ze soba współpra- 
cujące. połączenia w każdym obwodzie sa 
jaknajkrótsze, a możliwość powstawania 
sprzężeń została w ten sposób zmniejszona 
do minimum. 

Należy zatem wykonać otwory dla umoco- 
wania podstawek lampowych, kondensato- 
rów elektrolitycznych, transformatora, dła- 
wika, zespołów cewkowych, agregatu kon- 
densatorowego, przełacznika, potencjome- 
trów i skali. Poszczególne części montujemy 
następnie w tej samej kolejności. Gniazdka 
antenv, ziemi, oraz dla adaptera i głośnika 
dodatkowego montujemy w tylnej ściance 
chassis, umieszczajac wszystkie gniazdka za 
wyjątkiem gniazdka ziemi oraz dolnego 
gniazdka adapterowego w tulejkach izola- 
cyinych. 

W miejscach podanych w rys. 3 należy 
umieścić 2 ekraniki, a więc pomiędzy obwo- 
dem siatkowvm lampy V, i obwodem anodo- 
wym lampy V., oraz pomiędzy obwodami 
siatkowym i anodowym lampy V:. 

Przy wykonywaniu połaczeń w odbiorniku 
należy posługiwać się schematem idenwym 
z rys. 1, łącząc według niego, a posiłkując 
się schematami montażowymi iedynie w ce- 
lu zorientowania się, którędy dany przewód 
ma być przeprowadzony. Trimmery dla 
agregatu kondensatorowego umieszczamy 
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na wierzchu agregatu kondensatorowego, 
przylutowując je bezpośrednio do końcówek 
pakietów agregatu. 

Przy wykonywaniu połączeń należy roz- 
począć od wykonania połączeń żarzeniowych 
do wszystkich lamp odbiornika. Następnie 
należy wykonać w podanej kolejności pozo- 
stałe połączenia od transformatora siecio- 
wego, pozostałe połączenia do podstawek 
lampowych, do zespołów cewkowych i prze- 
łączników, a wreszcie „zawiesić? na przewo- 
dach kondensatory i opory montażowe. Opór 
Rs należy wmontować do kapy lampy V», 
dbając o dobre izolowanie. 


Uruchomienie odbiornika. 


Przed załaczeniem odbiornika do sieci na- 
leży ustawić odpowiednio przełącznik napięć 


wysokoczuły, pozbawiony 
bezwładności przyrząd po- 
miarowy do szybkiego i do- 
kładnego mierzenia pojem- 
ności i oporów ciał stałych, 
płynów i roztworów. Zasi- 
lanie z sieci prądu zmien. 
nego Baterie zbędne. 


Bliższych informacji udzielają : 
POLSKIE ZAKŁADY PHILIPS S.A. 


WYDZIAŁ PRZYRZĄDÓWPOMIAROWYCH 
WARSZAWA, KAROLKOWA 32'44, TEL. 560-60 


109 


RADIOTECHNIK 


Nr 


=: czad 


NIEZAWODNY KRYSZTAŁ 
GŁOŚNIKOWY 


(w bakelitowym pudelku) 
żądać wszędzie 


sieci. Następnie, nie wstawiając lamp do 
podstawek, należy przy włączonym odbior- 
niku sprawdzić napięcie na kontaktach ża- 
rzeniowych paszczególnych podstawek lam- 
powych. Dopiero po tej próbie należy wsta- 
wić do odpowiednich gniazdek lampy odbior- 
nika. Należy tu zważać, że ze względu na 
duże nachylenie charakterystyki lampy 
głośnikowej nie można pod żadnym pozorem 
załączać odbiornika przy otwartym obwo- 
dzie anodowym lampy V:. Do załączonego do 
sieci odbiornika musi być zatem załączony 
zawsze odpowiedni głośnik. Należy również 
przestrzegać przed załączeniem głośnika 
zbyt małego względnie o zbyt dużym oporze 
omowym uzwojenia anodowego czy też zbyt 
dużym oporze dopasowania, gdyż w tym wy- 
padku może nastąpić przeciążenie siatki 
osłonrej lampy głośnikowej, co może pociąg- 
nąć za sobą zniszczenie tej lampy. 

Napięcie prądu stałego na kondensatorze 
Ca powinno (mierzone w conajmniej 30 se- 
kund od chwili włączenia odbiornika) wyno- 
sić wartość ok. 290 do 300 v, natomiast na 
kondensatorze C:. ok. 245 do 260 v. Prąd 
anodowy lampy V. powinien przy tych po- 


miarach wynosić 72 mA. Gdyby ta wartość 
różniła się od podanej o więcej niż 5 mA 
należy bewzględnie odpowiednio nastawić 
wartość oporu Rx. 

Przełącznik zakresów fal należy następ- 
nie zaopatrzyć w kułaczki dla uruchamiania 
sprężyn kontaktowych. Bolczyki należy 
wstawić tak, aby w moszczególnych pozy- 
cjach przełącznika falowego kontakty ozna- 
czone (x) były zwarte: (patrz tabela). 


Zestrojenie odbiornika. 


Zestrojenie odbiornika rozpoczynamy od 
zestrojenia obwodów pośredniej częstotliwo- 
ści. W tym celu załączamy do siatki steru- 
jącej lampy V: modulowany sygnał o często- 
tliwości 470 kc i regulujemy obydwa rdze- 
nie trzeciego filtru pośredniej częstotliwości 
do otrzymania największego sygnału wyj- 
ściowego z odbiornika. Jeśli jednak będzie- 
my teraz zmieniali częstotliwość oscylatora 
w granicach kilku kc, okaże się że obwód 
ten posiada 2 maksima. Jedno z nich wy- 
padnie na uprzednio strojonej częstotliwości 
470 kc. Należy określić dokładnie częstotli- 
wość drugiego maksimum przez zmianę 
częstotliwości oscylatora. Następnie należy 
nastawić oscylator na częstotliwość równą 
dokładnie średniej z tych dwóch częstotliwo- 
ści obu wierzchołków oraz dokładnie zestroić 
oba obwody trzeciego filtru pośredniej czę- 
stotliwości. Tak zestrojony filtr w połącze- 
niu z obydwoma pozostałymi filtrami, ze- 
strojonymi dokładnie do częstotliwości 
470 ke da jaknajbardziej symetryczną wy- 
padkową charakterystykę całej częstotliwo- 
ści pośredniej odbiornika. 

Po zestrojeniu więc trzeciego filtru przo- 
łaczamy oscylator na 4 siatkę lampy V, i dc- 
prowadziwszy dokładny sygnał 470 kc, ze- 
strajamy czterv obwody pierwszego i dru- 
giego filtru pośredniej częstotliwości. 

Skolei przechodzimy do zestrojenia od- 
biornika na zakresie fal średnich. W tym 
celu należy przełączyć odbiornik przy pomo- 
cv przełacznika talowego na zakres fal 
średnich i doprowadziwszy do czwartej siat- 
ki oktody Vı modulowany sygnał 546 kc (Bu- 
dapeszt I) i obracać tak śrubą rdzenia 
średniofalowego w zespole oscylatora F 77, 
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| Fale krótkie X 


| Faie średnie 


Fale długie 


aby otrzymać zgodność skali. Następnie na- 
leży zmienić częstotliwość sygnału doprowa- 
dzonego na 1384 kc (Warszawa II) i przy 
pomocy trimmera na kondensatorze C u- 
zgodnić skalę. Czynności te należy powtó- 
rzyć jeszcze dwukrotnie, sprawdzając jedno- 
cześnie zgodność skali dla stacji Praga I, 
Wrocław i Gliwice. 

Następnie należy powrócić do sygnału 
Praga I i załączywszy go do siatki czwar- 
tej w oktodzie ustawić według niego dokład- 
nie agregat. Nie zmieniając po tym stroje- 
nia oscylatora należy przełączyć ten sygnał 
na gniazdko antenowe odbiornika i odpo- 
wiednio regulować śrubami rdzeni średnio- 
falowych w zespołach F 52 i F 68. Po tym. 
należy znów doprowadzić sygnał Gliwice do 
4 siatki oktody i ustawić dokładnie według 
niego agregat kondensatorów (obracając 
gałką), a przerzuciwszy ten sam sygnał na 
gniazdko antenowe dostroić odpowiednio 
trimmery na kondensatorach C, i C.. Dwie 
ostatnie czynności a więc dokładne zestro- 
jenie odbiornika w punktach zgodności (Pra- 
ga I i Gliwice) należy powtórzyć jeszcze 
dwukrotnie. 

Przelaczywszy odbiormk na fale długie 
należy zestroić go dla fal Warszawa I 
i Deutschlandsender. W tym celu doprowa- 
dza się sygnał 191 kc (Deutschlandsender) 
do 4 siatki oktody i regulując rdzeniem 
cewki długofalowej w zespole oscylatora 
"77 uzgadnia się skalę na tej fali. Zgod- 
ność skali dla Warszawy I (224 kc) należy 
sprawdzić. Następnie należy powrócić do 
sygnału 7191 kc i według niego ustawić do- 
kładnie agregat kondensatorów, po czym 
przełączywszy ten sam sygnał na gniazdko 
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antenowe odbiornika, należy regulować śru- 
bami cewek długofalowych w zespołach F 62 
i F cv. Nie należy tu pod żadnym pozorem 
zmieniać dokonanego już uprzednio zestro- 
jenia cewek średniofalowych zarówno oscy- 
latora jak i wejściowego filtru widmowego 
ani też ustawienia trimmerów na agregacie 
kondensatorowym. 


Zestrojenie to należy powtórzyć kilka- 
krotnie (zależnie od tego jak dokładnie zo- 
stało onc wykonane), gdyż w ten sposób 
uzyskuje się lepsze zestrojenie obwodów od- 
biornika, a co za tym idzie lepszą czułość 
i selektywność odbiornika, mniejsze szumy 
i zakłócenia przy odbiorze oraz lepsza zgod- 
ność skali. 

Po dokładnym zestrojeniu odbiornika na 
falach średnich i długich należy przełączyć 
go na zakres krótkofalowy i sprawdzić ja- 
kość odbioru. Jeśli cewki krótkotalowe były 
wykonane starannie i dokładnie według opi- 
su, to tego rodzaju zestrojenie odbiornika 
na falach średnich i długich powinno jedno- 
cześnie zagwarantować dostatecznie dokład- 
ne zestrojenie aparatu na falach krótkich. 


Po zestrojeniu i sprawdzeniu jakości od- 
bioru należy zabezpieczyć przed rozregulo- 
waniem 12 śrub regulacyjnych rdzeni cewek 
średnio- i długofalowych oraz w zespołach 
pośredniej częstotliwości, jak również śru- 
by trimmerów przy pomocy lakieru szybko- 
schnącego lub za pomocą wosku topionego 
na kolbie. Odbiornik modelowy próbowany 
w laboratorium redakcji wykazal bardzo 
dużą selektywność i dużą czułość, pozwala- 
jac na odbiór wielkiej ilości stacji na wszy- 
stkich trzech zakresach fal. 
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Obwody 


Zasadniczą częścią zarówno nadajnika 
jak i odbiornika radiowego jest obwód 
drgający. Obwodom tym zarówno sposo- 
bom wykonania jak i ich obliczeniu po- 
święcony iest niniejszy artykuł. 

Powstanie 1adiofonii zawdzięczamy od- 
kryciu zjawiska rezonansu elektromagne- 
tycznego. Ponieważ na rezonansie elektro- 
magnetycznym opiera się cały obecny roz- 
wój radiotechniki, przeto poświęcę mu na 
wstępie parę słów. Rezonans polega na 
tym, że energia może się przenieść z jed- 
nego układu drgającego do drugiego, jeśli 
częstotliwość drgań obu układów jest taka 
sama, lub prawie taka sama, oraz jeśli mię- 
dzy układami będzie ośrodek umożliwiają- 
cy przenoszenie się energii. Układ drgają- 
cy składający się z indukcyjności L i z po- 
jemności C, może pobudzić do drgań drugi 
podobnie zbudowany układ, jeśli częstotli- 
wość drgań obu układów będzie taka sama. 
Chcąc zdać sobie lepiej sprawę z tego, czym 
są drgania, wysokiej częstotliwości, weźmy 
kondensator, naładujmy go w jakikolwiek 
sposób, a następnie końcówki jego zepnij- 
my przy pomocy cewki o pewnej indukcyj- 
ności. W chwili spinania końcówek nasta- 
pi wyrównanie potencjałów na płytkach 
kondensatora, a poprzez cewkę popłynie 
krótkotrwały prąd. Ponieważ cewka posia 
da indukcyjność, więc prąd się nie „urwie” 
w chwili wyrównania potencjałów na płyt- 
kach kondensatora. lecz: popłynie dalej, ła- 
dując na nowo kondensator, z ta tylko 
różnicą, że tym razem okładki kondensato- 
ra będą posiadały ładunki, przeciwnych 
znaków niż poprzednio. Gdyby nie było 
strat przez ładowanta i rozładowywania, 
kondensatora poprzez cewkę, zjawisko to 
trwałoby wiecznie. Przy każdym takim roz- 
ładowaniu płynie prąd poprzez cewkę, za 
każdym razem w stronę przeciwną niż po- 
przednio, a po każdym rozładowaniu, ładu- 
je się kondensator na nowo, lecz za każdym 
razem okładki jego posiadają ładunki prze- 
ciwnych znaków niż poprzednio. 


Układ drgający można porównać do wa 
hadła. Podobnie jak odchylone wahadło po- 
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drgające 


siada energię potencjalną, tak i naładowa- 
ny kondensator posiada energię elektrycz- 
ną. Z chwilą gdy odchylone wahadło uwol- 
nimy z więzów, nastąpi jego ruch. Ruch 
ten jednak nie zakończy się, gdy wahadło 
dojdzie do najniższego swego położenia, 
lecz będzie trwał nadal, a wahadło wychy- 
li się w przeciwną stronę. Energia poten- 
cjalna, jaką posiada odchylone wahadło za- 
mieni się podczas ruchu na energię kine- 
tyczną, a ta z kolei przejdzie z powrotem 
na energię potencjalną. Podobnie dzieje się 
w obwodzie drgającym. Energia jaką po- 
siada naładowany kondensator, przechodzi 
podczas rozładowywania do cewki, po czym 
ponownie wraca do kondensatora. Induk- 
cyjność w obwodzie drgającym odgrywa 
podobną rolę, co bezwładność wahadła. Gdy- 
by nie było oporów, wahadło pobudzone raz 
do drgań, drgałoby wiecznie. 

Ponieważ nie można zbudować wahadła 
z zupełnym pominięciem oporów, przeto po 
pewnym czasie wahania stawać się będa 
coraz słabsze, aż w końcu ustaną. Chcąc 
utrzymać stale jednakowe wychylenia wa 
hadła należy dostarczać mu z zewnątrz 
energii na pokonywanie oporów, np. z me- 
chanizmu  sprężynowego. Podobnie i w 
elektrvcznym układzie drgającym, nasku- 
tek rozmaitych oporów następuje strata 
energii, a drzania stają się coraz słabsze. 
Takie drgania nazywamy gasnącymi. Rys. 
1. Chcąc otrzvmać drgania o jednakowej 
amplitudzie, musimy układowi drgającemu 
dostarczyć energii z zewnatrz np. z genera- 
tora. Drgania te noszą nazwę drgań nie 
gasnacych. 

Z kolei przejdę do omówienia prądów i 
napięć jakie moga powstawać w obwodach 
drgających. Rozpatrzymy układ składający 
się z kondensatora o pojemności C i z cew- 
ki o indukevjności L. Rys. 2. Cewka posia- 
da pozatem pewien opór rzeczywisty. Opór 
ten oraz opór drutów łączacych cewkę z 
kondensatorem wynosi R. Załóżmy że na 
układ działa pewna siła elektromotoryczna 
równa E woltów z jakiegokolwiek innego 
obwodu np. z cewki antenowej. Niech czę- 
stotliwość z jaka działa siła elektromoto- 
ryczna E wyncsi / kilocykli. Jaki wówczas 
popłvnie prąd w obwodzie drgającym? 
Zmieniajac pojemność kondensatora C, lub 
indukcyjność cewki L, doprowadzić można 
obwód drgający do rezonansu, a będzie to 
wtedy, gdy opór jego dla pradów o często- 
tliwości f wynosić będzie R. Dla innych 
prądów których częstotliwość będzie więk- 
sza, lub mniejsza, od f opór obwodu bę- 
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dzie większy od R. Wiadomo z prawa oma, 
że prad który płynie w obwodzie wynosi 
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nych wynika, że napięcie na zaciskach cew- 
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mierzy się dobroć cewek. Dla cewek bez 
rdzeni stosunek ten zbliżony był do 200. 
Z tego widać, że napięcie występujące na 
zaciskach cewki, w obwodzie doprowadzo- 
nym do rezonansu, jest znacznie większe 
od siły elektromotorycznej, działającej na 
dany obwód. I tak np. gdy siła elektromo- 
toryczna R równa się 0,01 wolta, wówczas 
napięcie na zaciskach dobrej cewki bez rdze- 


nia wynosić będzie U = E. — podsta- 
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Diii - w L 
wiając za Ek — 0,01 wolta, a za z 200 
wypadnie U = 0,01 . 200 = 2 w. Przez 
zastosowanie rdzeni ferromagnetycznych, 


na których nawija się cewki, można znacz- 
nie zwiększyć napięcie, a więc i napięcie 
jakie wystąpiłoby w danym wypadku na za- 
ciskach cewki nawiniętej na rdzeniu ferro- 
magnetycznym byłoby większe od 2 woltów. 
Stąd widać iż stosunkowo nieznaczna siła 


elektromagnetyczna działająca na obwód 
drga-jący dostrojony do rezonansu wywo- 
łuje na zaciskach cewki dość znaczne na- 
pięcia. Ponieważ zaciski cewki połączone są 
z siatką i katoda lampy, przeto nieznaczny 
stosunkowo impuls przychodzący z obwodu 
antenowego do obwodu drgającego dostro- 
jonego do rezonansu, wywołuje między siat- 
ka i katodą lampy napięcia zdolne do jej 
wysterowania. Warunkiem rebonansu jest, 


by okres drgań wynosił T = 2% jLC 
gdzie: 
T — w sekundach, 
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L — w henrach, 

C — w faradach. 

Z kolei omówię straty występujace w ob- 
wodach drgających. Jak jw* wspomniałem 
układ drgający pobudzony do drgań traci 
z biegiem czasu swą energię, a drgania je- 
go stają się coraz słabsze. Matematycznie 
można dowieść, że miarą tłumienia jest wy- 
rażenie 


l CA (b 
vo = . 
152,3 /, í 
gdzie: 
C — w centymetrach, 
R — w omach, 
h — w metrach. 


Wyrażenie to nosi także nazwę logaryt 
micznego dekrementu tłumienia. 

Widać z niego że tłumienie występujące 
w obwodzie zależne jest od trzech czynni- 
ków, od oporu omowego, pojemności i od 
długości fali, na którą nastrojony został 
dany obwód. Stąd wypływają warunki ja- 
kim winny odpowiadać obwody drgające. 

1) Opór omowy obwodu winien być moż- 
iiwie mały. Da to się osiągnąć przez stoso- 
wanie licy wysokiej częstotliwości, oraz 
przez zastosowanie rdzeni ferromagnetycz 
nych, dzięki czemu można znacznie skrócić 
drut zużyty na cewkę a więc i zmniejszyć 
opór rzeczywisty cewki nie zmniejszając 
przy tym jej indukcyjności. Nie należy jed- 
nak zapominać, że zastosowanie rdzeni da- 
je pewne straty w polu magnetycznym cew- 
ki i dlatego nie stosuje się do obwodów wy- 
sokiej częstotliwości rdzeni takich jak np 
używa się do nawijania transformatorów, 
gdyż zysk uzyskany przez zmniejszenie opo- 
ru omowego cewki nie pokryłby strat w po- 
lu magnetycznym cewki spowodowanych 
przez rdzeń. Dlatego też do nawijania ce- 
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wek stosuje się specjalne rdzenie zrobione 
z drobnego proszku miękkiego żelaza połą- 
czonego specjalnym klejem. 

Muszę tu nadmienić że straty spowodo- 
wane przez zastosowanie rdzenia rosną 
wraz z częstotliwością, daltego też dla fai 
krótkich rdzeni się przeważnie nie stosuje 
a cewki nawijane są na specjalnych szkie- 
letach zrobionych z trolitulu. 

2) Drugim warunkiem dobrego cbwodu 
jest, by pojemność jego była możliwie ma- 
ła. Dlatego też w filtrach pośredniej czę- 
stotliwości, daje się stosunkowo dużą in- 
dukcyjność, a pojemność małą. 

3) Tłumienie wzrasta ze wzrostem czę- 
stotliwości. Dlatego też w odbiornikach su- 
pehreterodynowych stosuje się niskie czę- 
stotliwości pośrednie, gdyż te pozwalają na 
lepsze wyzyskanie odbiornika. 

Przy wvkonywaniu obwodów należy uwa- 
żać by wszędzie były dobre kontakty, aby 
lica którą nawija się cewki nie była pozry- 
wana, oraz aby końcówki cewki znajdowa- 
ły się na dobrych izolatorach jak np. troll- 
tul lub calit. Kondensatory stosowane w ob- 
wodach wysokiej częstotliwości winny po- 
siadać dobrą izolację między statorem i ro- 
torem, oraz odpowiedni dielektryk nie wpro- 
wadzający tłumienia. Najczęściej jako izo- 
lację stosuje się calit a jako dielektrvk po- 
wietrze. 


Projektowanie obwodów. 


Projektowanie obwodów należy rozpoczać 
od wybrania odpowiednich zakresów, jakie 
można będzie pokryć przy pomocy jednej 
cewki i kondersatora zmiennego. 
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W tym celu należy rozpatrzyć obwód 
przedstawiony na rys. 3. Obwód ten składa 
się z indukcyjności I i kondensatora C o 
początkowej pojemności C mu. i o końco- 
wej pojemności C max. Poniewa* każdy 
rzeczywisty obwód drgający posiada je- 
szcze pewne dodatkowe pojemności, jak po- 
jemność podstawki lampowej przewodów 
itp., przeto pojemności te za każdym ra- 
zem się dodają do nojemności kondensato- 
ra C tworząc z nim pojemność C + Cy, 
gdyż przez Cx zostały nazwane wszystkie 
dodatkowe pojemności. Matematycznie moż- 
na ująć związek między pojemnością kon- 
densatora strojonego a częstotliwościami 
pokrywanymi przez A obwód wzorem: 


(GG I, 3 Aj A Ha +0. |-(o 


gdzie: 

C min. — początkiem pojemności kon- 
densatora strojonego w cm. 

C muix. — końcowa pojemności konden- 
satora strojonego w cm. 

Cr — dodatkowa pojemność w cm. 

f mar. — najwyższa częstotliwość po- 
krywana przez dany obwóa 
w Ke. 

f min. — najniższa częstotliwość pokry- 


wana przez dany obwód w Kc. 

Oczywiście wzór ten jest słuszny gdy in- 

dukcyjność obwodu [ jest stała. Inaczej 

mówiąc w obwodzie znajduje się ta sama 
cewka. 


Stosunek jest dla obwodów wyko- 


J] min 
nanych z części rynkowych równy około 2,3 
do 2,9, zależnie od pojemności początkowej 
i końcowei kondensatora oraz od pojemno- 
ści początkowej obwodu. 

Wzór „e” jest ważny ze względu na wnio- 
sk» które z niego wypływają. Możemy się 
bowiem zapytać. Jak wielka winna być po- 
jemność początkowa układu Cr, aby przy 
pomocv danego kondensatora C o pojemno- 
ści początkowei C min. i końcowej C maz. 
można było nokryć zakres fal od; do 4. m 
Można zadać też i pytanie odwrotne: Jak 
szeroki zakres pokryjemy przy pomocy jed- 
nej cewki, wiedząc, że: pojemność począt- 
kowa wynosi C min. a końcowa C max. 
Weźmy więc konkretny przykład: Obliczyć 
pojemność początkową, tak, aby przy po- 
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Żądać ofert. 


0832 


mocy kondensatora zmiennego o pojemno- 


ści C min. = 10 cm. i C maz. = 460 cm.. 
pokryć zakres od ^ = 200 m. do +, 
600 m. przy pomocy jednej cewki. 
- m 1 
Wiemy że: Am | — gdzie 


sek. 1000 f kc 
v jest prędkością światła i wynosi 
300.000.000 m/sek. 


300. 000 000 000 
600.1000 
300.000.000 


200.1000 


Podstawiając do wzoru 


2 
(C min, + Cx ) pi = C mar + C x 


f wert, == 


max — 


min 
CEO / 


[1500 | 
(10 -+- C: ). | 2n =460 J- C» stad Cr  -56.m 
500 


Początkowa pojemność układu winna wy- 
nosić około 56 cm. 

Jeśliby Cx wypadło zbyt małe, znaczy to 
1ż przy pomocy kondensatora ČC o pojem- 
ności początkowej C min. i końcowej C maz. 
nie można pokryć danego zakresu fal, po- 
sługując się jedną cewką. Zwykle oceniamy 
pojemności początkowe na 20 — 30 cm, a 
chcąc otrzymać Cz dodajemy mały konden- 
satorek ściskany, łaczac go równolegle do 


Ustaliliśmy zakres jaki przy pomocy da- 
nego kondensatora da się pokryć. Można 
więc przystąpić do obliczania indukcyjności 
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żądać 
wszędzie 


058058 


cewki. Indukcyjność tę łatwo obliczyć po- 
sługujac się jednym z podanych niżej wzo- 
rów wynikających ze wzoru Thomsona: 
47 47000 5050) Ea 4777 
y Lem. C icm y Lem .C, "REV Lm Cieni 
(symbole przy Li C oznaczają w jakien 
jednostkach zostały wzięte L i C). 


lub też: h Wd = 0,0628 l L ci G, Cn 
Najłatwiej posługiwać się wzorem 
| 471 
f ke z - - — 
V Ln C, em 
po odpowiednim przekształceniu 
__ 2282. 10* 


L mil =; 3 FG 

(fke min)? . (C mau + C r)en 
Znając tę zależność można z łatwością 

obliczyć indukcyjność cewki wiedząc np., że: 


C max. = 469 cm; Cz = 56 cm i f min. = 
500 kc. 
2282.10* 
L „me, m 0,177 wll 
25.10*.516 


Ilość zwoi odpowiadająca tej indukcy jno- 
ści dla cewki nawiniętej na rdzeniu Æ Dra- 
loperm wynosi: 88,6 zwoja, w zaokrągleniu 
3Y zwo 

Ze względu na przeznaczenie obwody 
strojone można podzielić na trzy zasadni- 
cze grupy. Dc pierwszej zaliczę obwody 


strojone używane bądź do odbiorników de-. 


tektorowych, bądź też jako eliminatory, do 
drugiej obwody strojone stosowane bądź 
w odbiornikach autodynowych, bądź też we 
wzmacniaczach wysokiej częstotliwości. Do 
ostatniej wreszcie grupy zaliczę obwody 
strojone używane w odbiornikach superhe- 
terodynowych. 


Obwody strojone używane do odhiorni- 
ków detektorowych składaja się zazwyczaj 
z cewki, nawiniętej na rurze preszpanowej, 
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Nr. 


lub też na rdzeniu, oraz z kondensatora 
strojeniowego o dielektryku stałym. Zalęż- 
nie od zakresu fal, na którym pracuje sta- 
cja lokalna, cewka odbiornika detektorowe- 
go posiada odpowiednią ilość zwoi, którą 
ma*naby wprawdzie obliczyć, lecz częściej 
dobiera się doświadczalnie, a to ze względu 
na pewne przestrojenie jakie zachodzi z 
chwilą, gdy do odbiornika zostanie dołaczo- 
na antena, gdyż tego typu odbiorniki od- 
dzielnych cewel: antenowych zazwyczaj nic 
posiadają. Najczęściej dla odbioru stacji 
lokalnej, pracującej na falach średnich, sto- 
suje się cewkę nawiniętą na rurce preszpa- 
nowej o średnicy 30 mm i o długości około 
10 cm. Cewka posiada około 50 zwoi z od- 
czepem po 30 zwojach nawiniętych drutem 
0,3 w emalii. Do odczepu dołącza się de- 
tektor jak to pokazano na rys. 4, a to w 
tym celu by nie tłumić obwodu drgajace- 
go. Dla fal długich stosuje się cewki tzw. 
miniaturowe v średnicy wewnętrznej 2,5 cm. 
Ilość zwoi wynosi w tym wypadku około 270 
z odczepem po 180 zwojach. Sposób zała- 
czania takiej cewki analogiczny jest jak 
cewki średniofalowej. Dla cewek nawinie- 
tych na rdzeniach podaję dane w niżej u- 
mieszczonej tabeli. 

Cewki śŚredniofalowe nawinięte są lica 
20 X 0,05 mm, cewki długofalowe nato- 
miast drutem 0,15 mm 2 X jedwab. Maksy- 
malna pojemność kondensatora strojenio- 
wego wynosi C max. = 500 cm. 


Kondensatory stosowane w odbiornikach 
detektorowych posiadaja dielektryk stałv. 
Stosowanie kondensatorów powietrznych 
podnosi wprawdzie wydajność odbiornika i 
zwiększa jego selektywność, lecz nie stosu- 
je się ich ze względu na koszt duży w po- 
równaniu do innych części odbiornika. 

Wspomnę jeszcze o odbiornikach detek- 
torowych posiadających dwa zakresy fal, 
przełączane przy pomocy odpowiedniego 
przełącznika. Schemat takiego odbiornika 
przedstawia rys. 2. 


Po wyjęciu detektora i słuchawek każdy 
odbiornik detektorowy można zastosować 
jako eliminator. W tym celu należy zała- 
czyć go tvlko między antena i dowolny od- 
biornik. Eliminator winien odpowiadać dwu 
warunkom. Powinien dobrze tłumić stację, 
która checemy wyeliminować. Lecz nie tłu- 
mic stacji o zbliżonej długości fali do sta- 
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cji eliminowanej. Dlatego też obwód drga- 
jący eliminatora winien być równie dobrze 
wykonany .jak obwód strojony odbiornika. 
Do eliminatorów najczęściej stosuje się 
cewki nawinięte na rdzeniach ferromagne- 
tycznych. Cewki te zaopatrzone sa w kilka 
odgałęzień, do których dołącza się antenę, 
i odbiornik. a to w tym celu, by zmniej- 
szyć tłumienie obwodu drgającego elimina- 
tora. Ilości zwoi są te same co dla cewek 
stosowanych w odbiornikach detektorowych, 
z tą tylko różnicą że należy zrobić więcej 
adczepów. Zazwyczaj 2 lub 3. W tym celu 
należy podzielić całkowita ilość zwoi na 8 
lub 4 równe części i wyprowadzić odpowied- 
nio od każdej odgałęzienie. Sposób załą- 
czenia eliminatora przedstawia rys. 6 a i b. 
Spcsób „a przeznaczony jest dla anten o 
malyr1 tłumieniu, „»” dla anten o dużym 
tłumieniu. 


YE 
Rys. 5. 


Ponieważ obwód eliminatora stroi się tyl- 
ko raz, przeto dla eliminatorów najczęściej 
stosuje się kondensatory ściskane o pojem- 
ności od 100 do 500 cm. Godne polecenia 
jest stosowanie kondensatorów powietrz- 
nych. Muszę zwrócić uwagę jeszcze na eli- 
minatory nie posiadające kondensatora stro- 
jonego. Rolę kondensatora gra w tym wy- 
padku pojemność samej cewki. Strojenie ta- 
kiego eliminatora odbywa się przez zmia- 
nę indukcyjności cewki, a więc przy pomo- 
cy rdzenia. Eliminator taki odznacza się 
małym tłumieniem, a więc dużą ostrością 
strojenia. 

Z kolei przejdę do omówienia obwodów 
strojonych stosowanych w odbiornikach 
jednobwodowych. Od pewnego czasu uka- 
zały się w sprzedaży skale z wypisanymi 
nazwami stacji. Dlatego też budując od- 
biornik należy tak dobrać jego obwód drga- 
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f RADIOWY 
jacy, aby napisy na skali zgadzały się z 
rzeczywistością. Zagadnienie to jest trud- 
ne do rozwiązania, a to z tego względu, że 
zazwyczaj nie wiadomo jaka była charak- 
terystyka kondensatora zastosowanego pod- 
czas cechowania skali. Gdy natomiast wia- 
domo jaki kondensator stosowano, cechujac 
skalę, to dobranie odpowiedniego obwodu, 
nie nastręcza wielkich trudności, gdyż spro- 
wadza się do zaprojektowania obwodu, po- 
krywającego odpowiedni zakres. Zagadnie- 
nie to rozpatrywałem poprzednio, lecz dla 
ciągłości przytoczę tu je jeszcze raz. 
Przede wszystkim należy ustalić pojem- 
ność początkową według wzoru: 


' wiad AS ~ 
G miu (/ — Omida 
H 233 34 


C RZ , p 
Í 25) 
f min 


) — 


We wzorze tym: 


Cx — pojemność początkowa układu 
w cm. 
Znaczenia symboli: C nim, C max, f max, 
f nim, — podane na str. 115. 


Jak wiadomo pojemność początkowa Cx 
składa się z pojemności przewodów pod- 
stawki do lamp itp. oraz z pojemności ma- 
łego kondensatorka ściskanego połączonego 
równolegle do kondensatora strojeniowego. 
Pojemność przewodów podstawki do lampy 
itp. szacuje się na 20 — 30 cm. Chodzi 
więc o to by Cz było nieco większe lub co- 
najwyżej równe sumie pojemności przewo- 
dów przełącznika podstawki itp., a więc 
w ogólnym wypadku Cz winno być większe 
od 50 cm, gdyż tylko wtedy obwód pokryje 
dany zakres. Gdy Cx wypadnie większe od 
30 cm wtedy dopełniamy tę pojemność przy 
pomocy małego kondensatorka ściskanego > 
którym już poprzednio wspomniałem. Po- 
jemność tego kondensatorka winna wynosić 
około 40 cm. 


(D. c. n.). 


zakres fal 
Typ 200—600 m 
PER asm APR r <- CaA Mówi 
E 80—90 zw 
Draloperm 
kubkowy 50—60 zw 
Sirufer H 75 zw 


zakres fal 


odczep Po 1000—2000 m | 
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Projektowanie i budowa transłormatora 
sieciowego 


(dokończenie) 


Transformatory o mocy ponad 100 wat do 
200 wat mają 90% i więcej. Transformator 
włączony do sieci swym uzwojeniem pier- 
wotnym, przy odłączonych uzwojeniach 
wtórnych, pobiera jednak pewną moc z sie- 
ci — jest to tak zwana moc „jałowa”. Idzie 
ona w całości na straty — efektem końco- 
wym, których jest ciepło nagrzewające 
rdżeń i uzwojenia. Prąd uzwojenia pierwot- 
nego jest tym większy im bardziej obcią- 
żone są uzwojenia wtórne. Przy budowie dą- 
żymy do jak największego zmniejszenia 
strat. Aby zapobiec powstawaniu prądów 
wirowych w masie żelaza, sporządzamy 
rdzeń z cienkich blaszek, wzajemnie od sie- 
bie izolowanych szerlakiem lub bibułką na- 
klejaną z jednej strony. 

«Dla zmniejszenia możliwości powstawania 
prądów wirowych w samych blaszkach da- 
jemy je możliwie cienkie (0,33 — 0,5 mm), 
a ponadto nie stosujemy czystego żelaza, 
lecz żelazo nakrzemione. Dobór odpowied- 
niej blachy ma także wpływ na straty hi- 
sterezy. W uzwojeniach stosujemy przewo- 
dy o dostatecznej grubości tak, aby nie by- 
ło zbyt dużych spadków napięć. Uzwojenia 
rozmieszczamy w ten sposób, żeby długość 
zużytego drutu była możliwie mała. Po 
tych uwagach ogólnych przechodzimy do sa- 
mego obliczenia. 

Zaprojektujemy dla przykładu transfor- 
mator do zasilacza, ostatniego stopnia na- 
dajnika, o następującej charakterystyce: 
uzwojenie pierwotne na: 120 i 220 v; uzwo- 
jenie anodowe: 2 X 1200 v 150 mA; uzwo- 
jenie żarzenia l. prostowniczej: 2 X 1,25 v 
5 A; uzwojenie żarzenia |. nadawczych: 
Ż POWZĘTW AZ R 

Moc uzwojenia wtórnego Pw. 

Pw E&E Pw. + Puglra, 4. 

Pw, Pw., Pw. — moce poszczególnych u- 

zwojeńn w watach, wyrażające się iloczy- 
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nem napięcia w woltach przez prad w am- 
perach. 
Pw, = 1200 . 0,15 = 180 
Fa Puss ZS. "52 OPZZ 
Pwaf = 92 2. 48E IG 


Pw == 208,5 watów 

Mając moc wtórną, obliczamy moc pier- 
wotną Pp. Ponieważ 100 < Pw < 80, 
przyjmujemy sprawność 47 = 90%. 

a 
PD = Pw w wd a . 100 X 236 watów 
r 90 

Znając moc pierwotną Pp, obliczymy 
czynny przekrój F rdzenia transformatora 
w cm. 


Wzór ten uprościmy zakładając niektó- 
re wartości: c — współczynnik zależny od 
kształtu rdzenia. Dla transformatora pła- 
szczowego (rys. 1) c = 0,85, dla transfor- 
matora rdzeniowego (rys. 2) c = 0,6. Sto- 


sunek 9” jest stosunkiem ciężaru użytego 
gm 


żelaza do ciężaru miedzi zużytej na uzwo- 
jenia, jest on: 1,3 — 1,5. B — to indukcja 
w żelazie, dopuszczamy B = 7000 gausów 
dla obciążenia trwałego, dla obciążeń krót- 
szych B dajemy większe, a dla chwilowych 
nawet B = 12000 gausów. 

f wyraża częstotliwość prądu zmiennego. 
jest cna równa: f = 50'/sek. Wreszcie za- 
kładamy gęstość prądu elektrycznego j. 
Dla obciążeń trwałych damy j = 24/mmř, 
dla chwilowych j = 34/mm, 
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Podstawiając powyższe wartości do wzo- 
ru na F, otrzymujemy dwa wzory: — je- 
den dla transformatora rdzeniowego, drugi 
dla płaszczowepo. 

Transf. rdzeniowy 


4 


. KZ 54: 10? 
Pr =0.6 | SSR 0.88 | Pp 


7000 . 50. 2 
Transf. płaszczony Fp = 0,85 


~ 1.25 | GANT 


Projektując transformator musimy zasta- 
nowić się nad tym czy ewentualny wpływ 
jego pola na inne elementy aparatury nie 
będzie szkodliwy. Gdyby pole jego miało 
wprowadzić zaburzenia w działaniu apara- 
tury, — dażymy do zmniejszenia oddziały- 
wania zmiennego pola transformatora na 
elementy sasiednie przez zastosowanie rdze- 
nia płaszczowego. W przykładzie przeprowa- 
dzimy obliczenia dla transformatora płasz- 
czowego. 

Fp = 1.25 „Pp 1.25 y 286 ~ 19,2 ecm? 
Przekrój Fp jest iloczynem A (w cm) przez 
1,1 D (w cm) — patrz rysunek 1. 

Fp &' A’. 1,1 D 

Poprawkę 1,1 D stosujemy dla izolacji 
szerlakowej. Jeśli blaszki są od siebie izo- 
lowane cienkimi bibułkami, wprowadzamy 
poprawkę 1,2 D. W handlu szukamy rdze- 


/ Pp.15.10* 
| 7000 . 50 . 2 


nia o dostatecznie dużym A, tak aby: 
AD < ZA. Niech A = 4 cm, wtedy: 
Da zs SE N 
JACY UE MZ 


Przejdziemy teraz do obliczenia uzwojeń. 
Zakładając, jak poprzednio B = 7000 gau- 
sów, f = 50 '/sek. i wprowadzając znany 


już przekrój Fp lub Fr do wzoru: n = 
10" A. 
ZR Ti 2.0988 , znajdziemy n, — czy- 
4,44.f.B. Fp 


li ilość zwoi na 1 v napięcia w uzwojeniu 
pierwotnym. 


04 3 
19.2 


noz M 2 AEO" _ 64,5 
4,44 . 50 . 7000 . Fp Fp 


= 93,5 w, 


a 3,05 


NAJCZULSZY KRYSZTAŁ 
GŁOŚNIKOWY 


(w bakeliłtowym pudełku) 
żądać wszędzie 


Uzwojenie pierwotne. 


Dla napiecia sieci V = 120 wcltów nale- 
ży nawinaćęZ, zwóloży =-V fa 1 22 /20.. 
=> 400 zwoi. Ponieważ przy napięciu 
V = 120 v uzwojenie pobierze moc Pp, 
więc prąd Z, płynacy w tym uzwojeniu bę- 
dzie: 


Pp __ 236 
V 120 


l = 1,96 A 


Dla tego pradu należy przyjąć średnicę 
drutu miedzianego: d, =- 


= | k. H | 4. l, 
a CY | A 


/ 
0,8 / 1,96 = 1,12 mm. 


Wartość te zaokraglamy w górę do sred- 
nicy spotykanej w handlu, mianowicie do 
d,= 1,2 mm. 


JUŻ UKAZAŁ SIĘ Z DRUKU 
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Dla V, = 220 woltów napięcia sieci do 
uzwojenia pierwotnego 120 woltów dowinąć 
trzeba w tym samym kierunku jeszcze Z, 
zwoi 


VK (BE 4220 x Mo. Asd o RAZEM . 
. 3,35 = 335 zwot. 
Średnica drutu  dowiniętego: d = 
= 0,8 y1, 


TAM Pp _ 236 
= = 
Lr, 220 


— 0,8 mni. 


= 1,07 A; d 2 1,07 = 


WSZYSTKIE CZĘŚCI do odbiorników 


HE kupisz najtaniej w 

SE SKŁADNICY RADIOSPRZĘTU 

c= „RADIOTECHNIK” 
0816 SE Warszawa, Elektoralna 8 
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Uzwojenie anodowe. 


Uzwojenie ma dostarczyć 2 X 1200 v 
przy obciążeniu /. = 0,15 A, przy czym o- 
bie połówki uzwojenia pracuja na prze- 
mian. 

Uwzględniając straty w rdzeniu i uzwo- 
jeniach powiększamy znalezione poprzednio 
n o 10%. W ten sposób przy obliczaniu ilo- 
Ści zwoi wtórnych posługiwać będziemy się 
nie liczba n, lecz n' = 1,1 n = 38,69 *w,v 

Całkowita ilość zwoi anodowych: Z. = 
— 2. Va. n’ = 2 . 1200 . 3,69 = 8800 zwot. 
Odgałęzienie środkowe na zwoju 4400. U- 
zwojenie nawinięte będzie drutem miedzia- 


nym o średnicy: d: = 0,3 p ły a= 0,8 y 0,15 
= „Z mm. Przekrój ten  zaokrą- 
glamy w górę do wielkości znormalizowa- 
nej d. — 0,85 mm. 


Uzwojenie żarzema l. prostowniczej (V: = 
= 25-097 L= 5 AJ. 
Całkowita ilość zwoi Z, = Vi .n = 25. 
. 3,69 © 10 zwo. Odgałęzienie na zwoju 
piątym. 


KWIECIEŃ 


rzadaśdskia 


Drut o średnicy dı = 0,8 y l = 0,gy 5 
~ 1,8 mm. 


Uzwojenie żarzenia l. nadawczych (V, 
= /v [u LA. 
Całkowita ilość zwoi Z, = V, . n = 
= 4 . 8,69 ™ 15 zwot z odgałęzieniem na 
7,5 zwoja. Drut użyty posiadać ma średni- 
cę hz v I= We œ 1,68 mm. 
Mając obliczony przekrój rdzenia i uzwo- 


NAPRAWY ODBIORNIKÓW wszelkich 


A a Ea 
PUDODODEDIINEDUDIEOPAUINADIODEDESODBUKEANAS 


/ 


Rys. 4 


jenia musimy jeszcze obliczyć przestrzeń w 
rdzeniu dla przemieszczenia przewodów i 
izolacji. Przestrzeń ta w postaci okienka u- 
widoczniona jest na rysunkach pierwszym 
i drugim i posiada powierzchnię S = B. 


Obliczamy tę powierzchnię. Zostanie ona 
wypełniona czterema uzwojeniami, a więc 
każde z nich zajmie pewną jej część. Ozna- 
czymy: przez S, powierzchnię przekroju u- 
zwojenia dla 120 v, przez S. powierzchnię 
dodatkowego uzwojenia dla 220 v, przez S: 


typów, przeróbki, precyzyjne strojenie 


superheterodyn, montaż aparatów amatorskich, uselektywnianie 


NAJLEPIEJ I 


NAJTANIEJ WYKONUJE 


„RADIOKLINIKA HENRY” 
Warszawa, Nowy-Świat 62 tei. 627-00 
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Najlepsze akumulatory 
do radioodbiorników 
(żarzeniowe I anodowe) 


są wyrobu: 


Pierwszej Krajowej Fabryki Rkumulatorów 


„ERGS” 


Warszawa, Waliców 28 tel 2-10-27 


0811 


powierzchnię przekroju uzwojenia anodowe- 
go, wreszcie przez S$, i Ss niezbędne miejsce 
dla uzwojeń żarzeniowych. Pomiędzy posz- 
czególnymi powierzchniami przekroju uzwo- 
jeń, a S zajdzie następująca zależność: 
SBS + OS. + S: + 0, -- Ss 

Obliczymy kolejno: S, S» S, itd. 

k — współczynnik zapełnienia przekroju 
zależny od sposobu nawijania, izolacji i ilo- 
ści ścian szpulek. Dla napięć średnich 
przyjmujemy k = 0,5, dla napięć wysokich 
ky = 0,3 


Z, .02,400. 1,12: 


S, = = 1000 mm’ = 
k æ 05 

= 10 cm’ 

mhes 2, .(d,')?” _ 385. 0.8" 430 mm? 
k 0,5 

= 4,3 cm? 


—_ Zad _ 8800.0,95% 


= 3600 mmn’ = 
k 0,3 
36 cm? 
2 2 
= ZŻą . dą - 10. 1.84 — 108 mm? = 
k, 0,3 
= 1,08 cm’ 
z 15.4,03 
Z. dy? = ——--— 77 min? == 0,77 em? 


Ss 


k 0,5 


ZAMIAST CENNIKÓW — NISKIE CENY 


Na liczne zapytania P.T. Klientów w sprawie nowych cen- 
ników uprzejmie komunikujemy, co następuje: 

Ciągłe zmiany cen artykułów radiowych powodują, że cen- 
nik nowy, po kilku miesiącach staje się zupełnie nie aktualny. 

Wobec tego sumę kosztów zł. 2.500, która ewentualnie po- 
ciągnęłaby za sobą druk i wysyłkę tychże cenników postanowiliśmy 
przeznaczyć na rabaty przy każdorazowym zamówieniu P.T. 


Klientów. 


Równocześnie komunikujemy, że składy nasze zaopatrzyliś- 
my na obecny sezon we wszystkie możliwe artykuły. Zamówienia 
wykonujemy zawsze całkowicie i odwrotną pocztą. 

P. T. Klienci będą mogli przekonać się o sposobie załatwie- 
nia [ch zamówień przy pierwszej próbnej wysyłce. Na żądanie od- 


wrotnie składamy oferty. 


0817 


HURTOWNIA RADIOSPRZĘTU | MATERIAŁÓW ELEKTROTECHNICZNYCH 
„RADIOTECHNIK' Warszawa, ul. Elektoralna 8, tel. 6.93 87. 
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NAJSILNIEJSZY RADIOKRYSZTAŁ ŚWIATA 


Si ap 5S: -- S: -|- S: : S: = 52,10 cm. 
Sukamy lub wycinamy rdzeń o takim 
e 
B i C, aby stosunek: © zawierał sie w gra- 
nicach: 15 << B << 38 i żeby B . CC > 
52,15 cm. Dla dalszych wyliczeń, już 
konstrukcyjnych, w następnym - numerze 
„Radiotechnika” zakładamy, iż rdzeń pła- 
szczowy posiada dane: A = 5 cm; B=4 
cm, C = 13 cm i jest z blachy żelazo-krze- 
mowej o grubości s = 0,5 mm. 


Wszystkie części do odbiorników 
opisanych w mies.,Radiotechnik” 
nabędziesz najtaniej w 


SKŁADNICY RADIOSPRZĘTU 
B. SEREJSKI 


Warszawa, Śło-Krzyska 19 


Pracownia 
radiotechniczna przy laboratorium miesięcznika 


„Radioteehnik" 


Zukres prac: montaz odbiorników w,g schematów z mies. „„Radiotechnik* 
Z różnych typów 
ei nadajników krótkofalowych 
Ls wzmacniaczy gramofonowych różnej mocy 
zestrajanie superheterodyn 


badanie napięć 
E lamp 


naprawy odbiorników wszelkich typów 


Ceny niskie! 


„Miesięcznik Radioteehnik" 


Laboratorium 
tel. 2-05-97 Warszawa 1 Złota 32 m. 3 


Na odpowiedź prosimy załączać 25 gr. w znaczkach pocztowych. 


Wykwalifikowany personell 
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Nr. 


Praktyczne wskazówki dla krótkofalowców 


Uruchamianie nadajnika jednym 
wyłącznikiem. 


Znanym jest powszechnie, że w nadajni- 
kach rozgrzewamy wpierw katody, a dopiero 
później włączamy napięcia anodowe. Rów- 
noczesne włączenie napięcia anodowego z 
napięciem żarzenia jest szkodliwe dla lam- 
py. Zwykle katoda rozgrzewa się nierówno- 
miernie na całej powierzchni. Miejsca któ- 
re osiągnęły dostateczna temperaturę, aby 
móc emitować elektrony, stają się źródłem 
gwałtownej emisji, przejmując na siebie 
niejako pracę zimnych jeszcze partii kato- 
dy. Zdarza się, że włókno w tych miej- 
scach przegrzewa się ponad normę od na- 
tężenia pradu anodowego, — częściowo tra- 
ci emisję i osłabia. 

Z czasem te miejsca stają się cieńsze, a 
więc tym łatwiej ulegają powyższym wpły- 
wom i w końcu przepalają się lub pękają. 
Niszczące działanie elektronów trwa tak 
długo, aż katoda nie dojdzie wszędzie do 
niezbednej temperatury. Szkodliwe jest 
więc tylko dla lamp rozżarzanie lub ostyga- 
nie katod przy podłączonym do nich napię- 
ciu anodowym. Aby temu zapobiec, stost- 
je się oddzielne wyłaczniki napięcia anodo- 
wego. 


W nadajnikach wielostopniowych lub 7 
modulacją klasy B, gdzie istnieje specjalny 
prostownik napięcia ujemnego, uruchomie- 
nie całej aparatury sprowadzić można ʻo 
jednego, głównego wyłącznika. 

Działanie urządzenia będzie następujące. 
Po włączeniu do sieci (wyłącznikiem głów- 
nym) aparatu, zaczynają się rozżarzać ka- 
tody wszystkich lamp (nadawczych, modu- 
lacyjnych i prostowniczych). Lampa pro- 
stownicza napięć ujemnych, pośrednio ża- 
rzona, nagrzewa się przy napięciu na ano- 
dach. Z chwila, gdy emisja osiągnie wy- 
magane natężenie pradu przez uzwojenie 
przekaźnika (włącznie do napięcia ujemne- 
go równolegle lub w szereg z dzielnikiem 
napięć) przepływa niezbędny prąd. powo- 
dujący jego działanie. Styki przekaźnika 
włączają do sieci (za wyłącznikiem głów- 
nym) transformatory anodowe i zjawiaja 
się napięcia anodowe. 

Urządzenie powyższe chroni również lan'- 
py przed zniszczeniem na wypadek zaniku 
napięcia ujemnego. Jak tatwo zrozumieć, w 
tym wypadku przekaźnik nie mając prądu w 
swym uzwojeniu, wyłaczy napięcia anodo- 
we. 
Aby móc w czasie korespondencji wyłą- 
czać aparat nie gasząc lamp, w szereg ze 
stykami przekaźnika daje się dodatkowy 
wyłącznik „odbiór -— nadawanie”. Teraz 
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kilka uwag dotyczących urządzenia. Ża- 
miast specjalnej lampy prostowniczej o ka- 
todzie pośrednio-żarzonej można zastoso- 
wać np. triodę lub pentodę głośnikowa rów- 
nież o żarzeniu pośrednim. W tym wypad- 
ku wszystkie siatki spina się z anoda. Pro- 
stownik powinien dostarczyć prądu 30 — 50 
mA przy napięciu 200 — 300 V. 

Uzwojenie przekaźnika lepiej jest włą- 
czyć w szereg z dzielnikiem napięć ujem- 
nych od strony bieguna ujemnego prostow- 
nika. Czułość jego winna być rzędu 10 — 
20 mA, tak aby kontaktowanie styków by- 
ło pewne i nie iskrzyło. 


Dla wiekszych mocy dobrze jest zbudo- 
wać przekaźnik z wciaganym rdzeniem że- 
laznym, a styki srebrne czy wolframowe 
zastąpić kołyską przekaźnika  rtęciowego, 
umocowaną na dźwigni połączonej z ru- 
chomym rdzeniem. 


Załączenie mikrofonu węglowego 
do wzmacniacza. 


Zwykle nieodzownym towarzyszem mikro- 
fonu węglowego jest transformator mikro- 
fonowy. Od niego zależy czy audycja bę- 
dzie wierna i czysta; zwykle transforma- 
tory dobierane nieodpowiednio pozostawiają 
dużo do życzenia. Poniżej, na rysunku 3, po- 
dajemy sposób w jaki zwykły mikrofon wę- 
glowy sprzęgnąć ze wzmacniaczem. Jak wie- 
my, w czasie padania fal akustycznych na 
membranę mikrofonu zmienia się jego opór 
wewnętrzny a więc i prad płynący przez 


ys. 3 


niego. Pulsujący prąd przepływając przez 
opór R, wywołuje na nim napięcie zmienne, 
przekazane za pośrednictwem kondensatora 
20.000 cm siatkę wzmacniacza wstępnego w 
układzie oporowym. Dopiero po wstępnym 


wzmocnieniu napięcia, kablem ekranowa- 
nym, doprowadzone są do wzmacniaka głów- 
nego. Tego rodzaju załączenie mikrofonu 
wymaga dodatkowej lampy, umieszczonej w 
jego pobliżu. Oporność R mikrofonu powin- 
na być zbliżona do oporu mikrofonu Rm. 
Zasilanie wzmacniacza wstępnego powinno 
być albo z baterii, albo z prostownika o sta- 
rannej filtracji. 
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Nowe wydawnictwo 


Mniej więcej przed rokiem pisaliśmy o broszurce „Co każdy o krótkofalarstwie 
wiedzieć powienien”, wydanej przez Wileński Klub Krótkofalowców. Miło nam stwier- 
dzić dziś, że broszurka ta doczekała się już czwartego wydania, które ukazało się 
z druku przed kilkoma dniami. 

W ciągu tego roku broszurka rozrosła się do 90 stronic, a treść wzbogaciła się 
o tyle, że poprzednia nazwa została zachowana chyba przez tradycję. 

Byłoby dobrze, gdyby każdy wiedział o krótkolarastwie tyle, ile zawiera broszura. 
Jak wynika jednak z przedmowy, Wileński Klub Krótkofalowców starał się zebrać 
obok materiału o charakterze ogólnym, możliwie wielką ilość materiału, który może 
przydać się nasłuchowcom i początkującym nadawcom. 

Wszystkich zainteresują napewno artvkuły o historii krótkofalarstwa, o rozwoju 
krótkofalarstwa w Polsce i o pracach amatorów nadawców. Dalsza część natomiast 
przeznaczona jest dla tych, którzy pragną zaciągnąć sie w szeregi nadawców, ale 
niewiedzą poprostu, jak sę do tego zabrać. 

Tacy zwolennicy i entuzjaści fal krótkich znajdą informacje przede wszystkim w 
artykule „Jak zostać kiótkofalowcem”, z którego dowiedzą się, jakim wymogom na- 
leży odpowiadać, aby dostać pozwolenie na zbudowanie stacji nadawczo-odbicrczej. 

Jeżeli ktoś zechce rozpocząć pracę krótkofalową, znajdzie schematy odbiorników, 
bateryjnego i sieciowego, schemat prostego brzęczyka do nauki Morsa, program wy- 
magań na t. zw. świadectwo uzdolnienia oraz dość dużo materiału, przewidzianego 
w tym programie (przepisy i regulaminy dotyczące wymiany korespondencji, kod. 
— Q, slang itd.). Początkujący nadawcy znajdą w broszurze schematy nieskompliko- 
wanych nadajników, samowzbudnych i sterowanych kwarcem, monitor, artykuł 
o antenach nadawczych i sposobie ich obliczania. Wreszcie wymienić należy aktu- 
alny wykaz znaków narodowościowych, zgłoskowanie znaków wywoławczych, tabelę 
pasóm amatorskich, tabelę czytelności, siły i tonu odbieranych sygnałów itd. 

Całość wydana jest starannie, w estetycznej okładce. Cena broszury jest śmiesz- 
nie niska, wynosi bowiem 70 gr. a z przesyłka 85 gr. Należy wyrazić uznanie Wi- 
leńskiemu Klubowi, że ma na względzie jedynie popularyzację fal krótkich. Zadanie 
to byłoby w znacznej mierze utrudnione, gdyby cena broszury była wysoka. 

Zainteresowanym podajemy adres i numer konta Wileńskiego Klubu Krótkofalow- 
ców: Wilno, Tatarska 5 — 4, konto PKO Nr. 100.624. 


SKALE „DRAFON” 


zakłady mechaniczne . 
warszawa, ul. Złota 29. pionowe, oraz poziome punk- 


P. D R A B A R E K towane. żadać wszędzie. 


Już wyszły najnowsze skale 


AŻDY odbiornik opisany w numerze bieżącym 
„Radiotechnika“ będzie demonstrowany na żą- 
danie P. Radioamatorów, do chwili ukazania 

się numeru następnego. Demonstracje odbiorników od- 
bywaja się w dniach i godzinach wyznaczonych na po- 
rady techniczne. 
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Wynalazczość dźwigni postępu technicznego 


Kapitały są krwią, która ożywia przemysł, ręce do pracy są jego muskułami, ale 
wynalazki stanowią mózg wszelkiej produkcji. Bez wynalazków, bez nowości, bez 
postępu technicznego żadna fabryka nie może wytrzymać konkurencji innych zakła- 
dów, żaden kapitał nie jest w stanie oprocentować się. 


Wynalazki niemieckie przez długie lata gwarantowały Rzeszy dodatni bilans płat- 
niczy, stanowiły podstawę finansową dla importu surowców i żywności. Przemysł 
zależny od obcych patentów nie może się prawidłowo rozwijać, bo musi się dzielić 
zyskami z zagranicznymi koncernami, rozporządzającymi całymi stosami patentów. 
Koncerny te zagarniają lwią część zysków i pochłaniają w ten sposób wszystkie 
oszczędności, jakie udaje się osiągnąć przez produkcję pewnych artykułów w kraju. 


Chcac się całkowicie uniezależnić od zagranicy pod względem gospodarczyzm trze- 
ba nie tylko przystosować zakłady fabryczne do produkcji tych artykułów, jakich 
się w kraju nie wyrabia, ale trzeba nadto opracować własne metody produkcji tych 
artykułów, aby się uwolnić od haraczu ściąganego przez zagranicę za jej patenty. 


Wystawa wynalazków w Łodzi zaprezentuje w dniach od 7 do 20 maja br. doro- 
bek wynalazców polskich, Wystawa ta udowodni; że krajowy konstruktor potrafi 
rozwiązać każde zagadnienie techniczne i to często lepiej i taniej od wynalazcy za- 
granicznego. Każdy wynalazca krajowy ma prawo przysłać swój eksponat na Wy- 
stawę. Zarząd Wystawy nie pobiera od wynalazców żadnych opłat. To też napływa- 
ją już teraz wynalazki ze wszystkich dziedzin, zgłoszenia ze wszystkich ośrodków 
przemysłowych kraju, pomysły uczonych i uczniów, inżynierów i robotników, kierow- 
ników laboratoriów i biedaków nie mających na chleb, ale posiadających fantazję 
twórczą. 


Każdy znajdzie na wystawie coś, co go zainteresuje: będą tam nowe typy moto- 
rów i nowe sposoby szycia na maszynie, będą nowości z zakresu elektrotechniki 
i nowości w dziedzinie ogrodnictwa. Każdy winien Wystawę zwiedzić, bo pomijając 
już możliwość nawiązania korzystnych interesów z poszczególnymi 'wynalazcami, 
każdy może się na Wystawie czegoś nauczyć, czegoś dowiedzieć, rozszerzyć swe ho- 
rvzonty myślowe. 


Z górą 
32 lata Prowincja czyta 


działamy na niwie 


PRASY KUPIECKO. | przedewszystkiem 
PRZEMYSŁOWEJ 


gazety miejscowe. To też dobre 


rakai rezultaty dają ogłoszenia pomie- 
kupców, przemysłowców szczane w dzienniku 

| rzemieślników 
czyta regularnie 


nasze wydawnictwa. |  Pgneśs lubelski I Wołyński . 


„Rynek metalowy i maszynowy” 
„Kupiec kolonialny, spożywczy 
i delikatesowy 


„Drogerzysta” XVI rok wydawnictwa. Najwyż- 

„Kupiec — świat kupiecki” i 
„Papier i galanteria" szy nakład na terenie Woje- 

„Przemysł skórny” a 

„Malarz” wództw: Lubelskiego i Wołyń- 

„Złotnik i zegarmistrz" 5 

„Przegląd cukierniczy” skiego. 

„Przegląd restauratorski i hote- 

larski"' 


PRASA KUPIECKO- PRZEMYSŁOWA Lublin, Kościuszki 8, tel. 23-60. 


POZNAŃ, UL. WIELKA NR. 10 
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KOMUNIKAT 


Stowarzyszenia Absolwentów P. K. R. 


Dnia 26 marca b. r., w sali P. K. R. ul. Mokotowska 6, odbyło się doroczne Walne 
Zgromadzenie członków Stowarzyszenia przy udziale 36 osób. 


Najważniejszym punktem porządku dziennego był wybór nowych Władz Stowarzy- 
szenia. Na prezesa został powołany jednomyślnie, dotychczasowy prezes, kol. Vog- 
tman Zbigniew. Do Zarządu weszli (w kolejności uzyskanych głosów) 

kol: Jaszczuk Marian, 

Nabe Karol, 
Turczyn Aleksander, 
Kleczko Zygmunt, 


Jako zastępcy 


kol: Sankowski Józef, 
Markow Bazyli. 
Do Komisji Rewizyjnej wybrano na członków: 
«ol: Zębrzuskiego Henryka, 
Pisankównę Jadwigę, 
Ostafina Eugeniusza. 
Na zastępców: 
kol: Wojciechowskiego Stefana, 
Gurlagę Ryszarda. 
W skład Komisji Balotujacej weszli: 
koł: Bobiński Edward, 
Heknerówna Czesława, 
Gurlaga Ryszard, 
Frączykowski Michał, 
Kozioł Tadeusz. 
Jako zastępcy: 
kol: Ostaszewski Stanisław, 
Koleśnikow Włodzimierz. 
Pierwsze zebranie nowego Zarzadu, na którym nastąpi podział funkcji odbędzie 
się dnia 31 marca b. roku. 


Zarząd. 


SCHEMATY MONTALOWE 
NATURALNEJ WIELKOŚCI 


można nabyć radioaparatów opisanych 


w administracji w bieżącym numerze 


miesięcznika 


„RADIOTECHNIK" CENY SCHEMATÓW 


5-cio lampowa 9-cio obwodowa superhete- 
rodyna na prad zmienny . . . .zł. 2.00 
z przesyłka AWA 119.7 a T ea a zł. 2360 
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RADIOTECHNIK Nr. 4 KWIECIEŃ 


Warunki prenumeraty 


PRENUMERATA (za pełne okresy kalendarzowe): kwartalne 2 zł. 70 gr.; pół- 
roczna 5 zł, roczna 9 zł. Za pobraniem pocztowym miesięczników Administracja nie 
wysyla. Wpłaty należy przesyłać na Konto czekowe P. K. O. 2366 lub pod adresem 
Administracji Warszawa, ulica Złota 32, m. 3. Pojedyhczy numer — 1 zł., z prze- 
syłką — 1 zł. 20 gr. 

ADMINISTRACJA PISMA CZYNNA CODZIENNIE OD 9.15 DO 18. 

. OGŁOSZENIA. Ceny ogłoszeń na zapytanie. 
NACZELNY REDAKTOR przyjmuje w czwarcki od godz. 16 — 17. 


Redakcja zastrzega sobie prawo robienia poprawek w rękopisach. 
PRZEDRUK ARTYKUŁÓW WZBRONIONY. Nadesłanych rękopisów nie zwraca się. 


MAKAK 
WMAWIA 
OKAY 
JANI. 


WARUNKI UDZIELANIA PORAD 


1) Redakcja będzie udzielać porad technicznych BEZPŁATNIE na trzy pytania ustnie lub listownie 
Za każde następne pytanie obowiązuje opłata w wysokości 25 gr. Do listu należy dołączyć znaczek poczto- 
wy (25 gr.) na odpowiedź niezależnie od opłaty za poradę oraz jeden z właściwych kuponów (data), za- 
mieszczonych w bieżącym numerze , Radiotechnika“. Listy nieodpowiadające wymienionym warunkom po- 
zostaną bez odpowiedzi. 

2) Ustne porady hedą udzielane w lokalu Redakcji. we czwartki od godziny 16 — 17. Okazanie 
właściwego kuponu obowiązujące. Za sprawdzenie montażu odbiornika, części, napięć i t. p. będzie po- 
bierana opłata. 

3) Da poradni „Radiotechnika'* należy adresować: 

„Radiotechnik', Warszawa, ulica Złota 32, m. 3. 
Porady Techniczne. 


UWAGA: Redakcja zastrzega sobie prawo nieudzielania odpowiedzi i zwraca nadesłaną opłatę, po po- 
trąceniu porta. Odpowiedzi na porady listowne udzielane są w terminie dwutygodniowym. 


KUPONY NA PORADY TECHNICZNE 


RADIOTECHNIKA Nr. 4 | RADIOTECHNIK Hr 4 | RADIOTEGKNIK Nr.4 | RADIOTECHNIK Nr. 4 
KUPON A KUPON B KUPON C KUPON D 


na 8 pytania na 8 pytania na 38 pytania na 3 pytania 


Ważny do 6/IV 1939 | Ważny do 15/V 1939 | Wainy do 22/WI909 | Ważny do 31/10 1939 


Zakł. Graf. „DRUKPRASA” Sp. z o. o. Nowy-Świat 54, tel. 615-56 i 242-40. 


